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無断 転載 を 禁じ ます 。 レ ビュ ー で の 使用 を 除き 、 出 版 社 の 書面 に よる 明示 的 な 許可 が な い 


限り 、 既 知 また は 未知 の 手段 で この フッ ク の いか な る 部 分 も 複製 する こと は で きま せん 。 


著者 も 出版 社 も 、 こ の フッ ク に 含ま れる 情報 の 使用 また は 誤用 に つい て は 一 切 責任 を 負い 
ませ ん 。 


導入 


1950 年 代 後 半 、CIA は さま ざま な 化学 兵器 や 生物 兵器 の 製造 と 
使用 に つい て 詳し く 説 明 す る 本 の 出版 を 依頼 し た と され て いま す 。 米 陸 
軍 の 即席 軍需 品 ハ ンド ブッ ク を 開発 し た 天才 科学 者 . バ リー。 ロ スク スナ 
ン は 、 多 少 風変わり で は ある が 、 そ の 任務 に 就 い た 。 そ の 結果 が 、 今 で は 
伝説 と な っ て いる 「 悪 魔 の 還 」 で ある 。 


1970 年 代 半 ば の CIA の 粛清 で 生き 残っ た こと が 知ら れ て いる コピ ー は 
存在 し な い が 、 こ の 本 は 、 ロ スマ ン が 亡くな る 前 に 残し た 不可 解 な 手 が か 
り と 入手 可 能 な 資料 の 徹底 的 な 検索 の 両方 を 使用 し て 、 オ リ ジ ナ ル の 
作品 を 再現 する と いう 謙虚 な 努力 で ある 。 文 学 。 こ れ は 、 こ の 分 野 で の 

5 年 間 の 研究 の 集大成 で あり 、 オ リ ジ ナ ル の 編集 時 に は 入手 で き な か 
っ た 、 ま た は 未 発見 の 項目 も 含ま れ て いま す 。 こ の 本 で は 、( 文 字 通 り ) キ 
ッ チ ン で 調理 で きる も の か ら 洗練 され た 実験 室 の 設備 を 必要 と する も 
の まで 、 無 数 の 致死 物質 を 取り上げ ます 。 し か し 、 そ の ほとん ど は 、 適 切 
な 研究 所 の 技術 に 精通 し て いる 人 の 範囲 を 超え る も の で は あり ませ ん 。 
唯一 の 違い は 、 生 物 学 的 製剤 が リス ト さ れ て いな いこ と で す 。 そ れ ら の 
有用 性 は 限ら れ て お り 、 非 常に 特別 な スキ ル や 装備 が な けれ ば 準備 す 
る に は 危険 が 伴う 可能 性 が あり ます 。 安 全 に は 常に 特別 な 注意 を 払う 
必要 が あり ます 。 あ な た が 扱う こと に な る 物質 は 、 極 端 な 場合 に は 致死 
的 で す 。 皮 膚 を 貫通 し た り 、 有 害 な 蒸気 を 放出 し た り 、 ミ リグ ラム 未満 の 
用 量 で 致死 的 な も の も あり ます 。 い くつ か の も の は 、 発 が ん 性 物質 で ある 
こと が 知ら れ て いる 、 ま た は 自然 発火 性 (空気 に 触れ る と 自然 発火 する ) 
で ある 特殊 な 化学 物質 を 必要 と し ます 。 す べ て は 最大 限 の 注意 と 敬意 を 
も っ て 扱わ れ な けれ ば な り ま せん 。 こ れ ら の 材料 を 扱う た め の 基 本 的 な 
安全 装置 
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最も 効果 的 な の は 手術 用 ゴム 手袋 と 防塵 マス ク で す 。 こ れ ら で ほとん 
お た だ し 場合 に よっ て は 化学 除 
染 ス ー ツ 、 軍 用 ガス マス ク 、 密 閉 さ れ た グロ ー ブ ボッ クス な どの 特別 な 

革 代 が 必要 に な る こと も あり ます 。 効 果 的 な フィ ルター と 排気 装置 を 備 
えた 、 し っ か り と 作ら れ た グロ ー ブ ボッ クス は 、 非 常に 貴重 な 装備 で あ 
り 、 購 入 費 用 や 構築 の 手間 を か ける だ け の 価値 が あり ます 。 


市 販 さ れ て いる も の の 中 に は 、 不 活性 雰囲気 で 作業 する た め の 規 
定 が ある も の も あり ます 。 関 連 する 化学 物質 Fs 
十分 な 知識 を 持つ こ こと も 同様 に 重要 で す 。 最 低 限 の 予防 策 と し て 、 す 
て は 「Merck ES あり ます 。 化 学 物質 を 化学 藤 品 有 


売店 か ら 購 入 する 場合 要求 に 応じ て 「 製 品 安全 デー タ シ ー ト 」 を 提 


供 で きま す 。 化 学 に 関す る あ ら ゆ る こと に 関す る 僧 れ た 参考 書 は 、 「 化 


学 技術 者 の 即 戦力 ハン ドブ ッ ク 」 で 、 ほ と ん どの 技術 書店 で 入手 で きま 
す 。 こ の 本 を 注意 深く 研究 し 、 少 し 実験 を すれ ば 、 平 均 的 な 知能 を 持つ 
人 な ら 誰 で も 、 最 も 複雑 な 化学 合成 を 除く すべ て の 合成 に 必要 な 技術 
を 実行 で きる よう に な り ま す 。 こ の 本 は 強く お 勧め し ます 。 


特記 事項 - さま ざま な 有毒 植物 や 菌類 の 図 は 提供 され て いま せ 
ん 。 一 般 に 、 白 黒 の 写真 や 図面 は 適切 な 識別 に は 不 十分 で す 。 ま と も な 
書店 や 図書 館 に は 、 カ ラー イラ スト が 入っ た 有毒 植物 に 関す る 本 が 置 
いて あり ます 。 こ れ ら の いずれ か を ガイ ド と し て 使用 し て くだ さい 


4 四 


献身 


友人 ジョ ン 。Ax・ ミ ン ネ リー を 介 ん で 。 
この 本 が 出版 され る だ ろう (ある い は 出版 され る べき だ ) と 考え て い 
だ の は だ だ 一 人 人 だ 。 
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出典 トリ カブ ト の 根 A. 
Columbianum、A. ferox な ど 多 数 。 ま た 、 
種子 や 、 他 の 部 分 で も 少量 含ま れる 


植物 。 

角 所 3 W)645. 

形状 半 白 色 の 非 旦 質 粉末 で 、 
非常 に 苦い 味 。 


接触 。 こ の アル カロ イド は 経 友 的 で あり 、 皮 膚 を 通し て 吸収 され ます 。 


投与 量 - 100mg で ほとん どの 人 に は 十分 で す 
結晶 アコ ニチ ン は 10 て 15 倍 
非 晶 質 形態 より も 毒性 が 強く 、 致 死 量 は 
4mg と 低い で す 。 
症状 - 経 口 揚 取 し た 場合 、 症 状 は 通常 
数 分 以内 に 開始 され ます が 、 1 時 間 程 度 遅 れる 場合 が あり ます 。 最 
初 は し びれ や チク チク 感 が ある 
体 咽 叶 は 必ず 記 ころ わけ で は な い が 、 通 常 は 起こ る 
o い 旨 e で は な い 通常 この やっ o 
めまい 、 朋 力 低下 、 言 語 喪 失 、 心 臓 病 で す 
不整脈 、 そ し て 最終 的 に は 心不全 。 大 量 投与 
ショ ッ ク に より 即死 する 場合 も あり ます が 通常 は 死に ます 
摂取 後 8 分 か ら 4 時 間 の 間 に 起 こ し ー り ます 。 
詳細 - ト リカ ブ EYE は 
古代 か ら 毒 と し て 使わ れ 
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様々 な 嫌 な も の 


ギリ シャ 人 。 こ の 植物 は 、 ウ ルフ スベ イン 、 ト リカ ブ ト 、 フ ライ アー ズ キャ ッ プ な 
ど 、 世 界 中 で さま ざま な 名 前 で 知ら れ て いま す 。 最 も 強力 な 品種 は A. ferox また 
は Indian Aconite で 、 北 イン ド で の み 生 育 し ます 。 こ の 特定 の 種 は 非常 に 有毒 
で ある た め 、 素 手 で 扱う と 、 お そら く 致 命 的 で は な いも の の 、 深 刻 な 中 毒 を 引き 起 
こす 可能 性 が あり ます 。 


し た が っ て 、 ト リカ ブ ト を 収穫 する と き は 必ず 手袋 を 着用 し て くだ さい 。 こ 
の 植物 は 開花 直前 に 最も 有毒 で す 。 デ ルフ ィ ニ ウム また は ラー クス パー の 植物 
に は 、 同 様 の 毒性 を 持つ アル カロ イド で ある デル フィ ニン と と も に 、 ア コ ニ チ ン も 
含ま れ て いま す 。 ソ 連 は 第 二 次 世界 大 戦中 に 、20- て 30 mg の アコ ニチ ン を 含む 
.32 口径 の 弾丸 を 使用 し まし た 。 ド イツ 人 は 1944 年 に これ ら の 弾丸 を 多数 捕 
獲 し 、 無 制限 に 収容 し て いた 「 犯 罪 者 を 使っ て テス ト す る こと に し まし た 。5 
人 の 囚人 が 大 服部 の 上 部 を 1 回 ずつ 撃た れ 、 反 応 が 観察 され まし た 。20 て 25 
分 間 は 何 も 異 常 は 起こ り ま せん で し た が 、 そ の 後 、 大 量 の 貴 液 分 泌 と 嘱 吐 が 起こ 
り 、 け いれ ん を 起こ し 、 撃 た れ て か ら 約 2 時 間 後 に 死亡 し まし た 。 


これ ら の 弾丸 に は 、 特 に 弾丸 の 状態 で 高温 に 加熱 され た 場合 に 最も 致死 性 の 高 
い 結 晶 体 が 含ま れ て いま し た 。 ま た 、 加 熱 す る と 非常 に 有毒 な ガス を 発生 し ま 
す 。 


アコ ニチ ン は アル コー ル 、 エ ー テ ル 、 ク ロロ ホル ム に 溶け ます 。 
水 に は わずか し か 溶け ませ ん 。 


アコ ニチ ン の 製造 1) パー コレ ー 
ター の バス ケッ ト に ろ紙 を 敷き 、 粉 末 状 の アコ ニチ ン の 根 を 半分 まで 入れ 
ます 。 
2) パー コレ ー タ ー に アミ ル ア ル コー ル 1 部 と メタ ノー ル 3 部 の 混合 液 を ギ 
共 まで 入れ ます 。30 分 間 パ ー コ レー ト し ます 。 換 気 の 良い 場所 で 行っ て くだ さ 
)。 


メタ ノー ル の 蒸気 は 有毒 で あり 、 可 燃 性 も あり ます 。 
3) アル コー ル を 排出 し 、 同 量 の 新しい アル コー ル 混 合 物 を パー コレ ー タ ー に 
加え 、 ス テッ プ 2 を 繰り 返し ます 。 


4) アル コー ル を 排出 し ます 。 バ スケ ッ AS を 少し つま み -、 完 全 に 
乾燥 させ ます 。 乾 いた ら 、 少 量 の 粉末 を 味見 し て くだ さ 


舌 が 麻痺 し た 場合 は 、 抽 出 を 繰り 返し て くだ さい 。 有 麻痺 し な い 場合 は 、 粉 末 を 捨 


て て ステ ッ プ 5 に 進み ます 。( 少 量 の 粉末 を 味見 和 半 9 ませ ん が 、 飲 み 
込ま な いよ うに 注意 し 、 そ の 後 数 回 品 を めす いで くだ さい 。 ) 


5 ) ア ルコ ー ル 抽出 物 を 混合 する 。 そ れ ら を 蒸留 フラ スコ に 半分 くら い に な る 
まで 注ぎ ます 。 ア スピ レー ター を 接続 し て 真空 に し 、 フ ラス コ に 元 の 体積 の 4 分 
の 1 だ けが 残る まで 穏やか に 蒸留 し ます 。 


6) これ を 19% 硫酸 の 入っ た ボトル に 加え 、 数 分 間 振 り ま す 。 ア ルコ ー ル 抽出 
物 の 少な く と も 5 倍 の 量 の 酸 溶液 が 必要 で す 。 


7) この 液体 を 等 量 の エチ ル エ ー テ ル と と も に 分 液 漏 斗 に 加え 、 数 分 間 振 漫 
し ます 。 


8) 最 下層 ( 水 ) を 排出 し 、 保 存 し ます 。 上 部 (エー テル ) 層 を 破棄 し ます 。 
9) pH が アル カリ 性 (8 以上 ) に な る まで 希 ア ン モ ニア を 加え ます 。 


10) この 液体 を 等 量 の エチ ル エ ー テ ル と と も に 分 液 漏 圭 に 加え 、 数 分 間 振 
緒 し ます 。 


11) 最 下層 ( 水 ) を 排出 し 、 廃 棄 し ます 。 
少量 の 冷水 を 漏斗 に 加え て 振り ます 。 水 を 切っ て 捨て て くだ さ 


12) エー テル は 火花 の 発生 源 か ら 離 れ た 換気 の 良い 場所 で 蒸発 させ ます 。 
エー テル の 蒸気 は 爆発 性 が あり ます 。 


13) 残 演 を 少量 の お 湯 に 加え 、 濾 過 し 、 冷 蔵 庫 で 一 晩 置い て 結晶 化 さ せま 
す 。 


14 ) こ の 溶液 を 濾過 し 、 粉 末 を 乾燥 させ る 。 密 閉 ボ トル に 保管 し て くだ さ 
い 。 
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出典 - as-pegillus flavus の カビ 培養 物 か ら 抽 出 。 


形態 - 純粋 な 場合 は 無色 の 結 卓 EE 
取り 扱い 極度 の 毒性 と 発がん 性 が ある た め 、 常 に 密封 され 
た グロ ー ブ ボ ックス 内 で 取り 扱う 必要 が あり ます 。 


投与 量 - 1 ミリ グラ ム (化合 物 の 純度 に よっ て 異な り ま す )。 


症状 - 食 欲 不振 、 四 肢 の 衰弱 。 削 検 で は 肝臓 の 出血 と 壊死 、 
腎臓 の 充血 が 明らか に な り ま し た 。 過 度 の 飲酒 に よっ て 引き 起 
こさ れる 進行 性 の 損傷 と 同一 で す 。 


詳細 - アフ ラ ト キ シン は 、 ピ ー ナ ッ ツ 、 ト ウ モ ロコ ン 、 費 実 柏 
で 増殖 する 一 群 の 多核 カビ の 有毒 生成 物 で す 。 こ れ ら は 、 時 折 
養鶏 産業 に 壊滅 的 な 打撃 を 与え る ター キー X 病 の 原因 と な っ 
て いま す 。 カ ビ の 存在 は 、 必 ず し も 毒素 の 存在 を 示す わけ で は 
あり ませ ん 。 毒 素 の 生成 は 、 湿 気 や 温度 な どの さま ざま な 要因 
に 依存 し ます 。 基 本 的 な 要因 が 2 つ あ り ま す 。 ど ちら も UV 
(黒色 ) 光 の 下 で 演 光 を 発し ます 。 カ ビ が 特定 され た ら 、UVI 光 
は 毒素 の 生成 を チェ ッ ク す る 優れ た 方 法 で す 。 


アフ ラ ト キ ン ン B は 青く 光り 、 ア フラ トキ シン G は 青く 光り ます 。 


アフ ラ ト キ シン 
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様々 な 嫌 な も の 


緑 。 可 能 な 限り 、 ア フラ トキ シン は 、 グ ロー ブ ボッ クス の 外 で は 液体 の 
状態 つま り 溶 解 し た ID アル コー ル で の み 取 り 扱 われ る べき で す 。 こ の 
純粋 な 毒素 は 、 体 重 1 キロ グラ ム あ た り 0.0063 mg の 用 量 で 致死 的 
で あり 低 用 量 で は 強力 な 発がん 物質 に な り ま す 。 通 常 、 死 亡 は 約 1 週 
間 以 内 に 発生 し ます 。 こ れ ほ ど 強 力 な も の は 、 最 大 限 の 注意 と 敬意 を も 
っ て 扱わ れる べき で す 。 ア フラ トキ シン 生産 の 最も 難し い 部 分 は 、 ス タ 
ー タ ー と し て 使用 する 適切 な カビ 培養 物 を 見 つけ る こと で す 。 


フィ ー ル ド 遠 征 が 予定 され て いま す 。 優 れ た 微生物 学 ハ ンド ブッ ク に 
は 、 カ ビ の 場所 を 特定 し て 特定 する た め の 役 立つ ヒン ト が 記載 され て い 
ま ぶ 。 


アフ ラ ト キ シン の 生成 1) 細 

切り 小麦 150 グラ ム を オー ブ 人 100 "C で 1 時 間 殺 菌 し ます 。 
焦げ 付か な いよ うに 注意 し て くだ さ 
同時 に 、1 ガロ ン の ガラ ス 容 器 0 の リッ トル の 沸騰 フラ スコ を 滅菌 
し ます 。 後 者 が 推奨 され ます 。 

2) 防塵 マス ク 、 シ ャ ワー キャ ッ プ 清潔 な 衣服 を 着用 し て くだ さい 。 
作業 を 開始 する 前 に 作業 エリ ア を 消毒 剤 で 洗い 、 部 屋 に 隙間 風 が な い 
こと を 確認 し て くだ さい 

3) 両方 と も 冷め た ら 、 シ ュ レ ッ ド ウィ ー ト を 水差し また は フラ スコ に 
詰め 、1/3 カッ プ の 蒸留 水 で 湿ら せま す 。 

4 )A . フ ラバ ス 培 養 物 を 接種 し 、 減 菌 綿 の 塊 で 蓋 を し 、30 "C で 7 て 
9 日 間 イ ン キ ュ ベ ー ト する 。 
培地 が 他 の 生物 で 汚染 され な いよ うに 注意 し て くだ さい 。 


5)7 50m 1【 の クロ ロホ ルム を ジャ グ に 加え 、 旋 回 させ て 小麦 お よ 
び カ ビ の 形成 を 洗 い 流 す 。 ス チー ム パ ス 上 で 10 分 間 選 流 し 0 
リア が 胞子 で 汚染 され な いよ うに 注意 し て くだ さい 。 常 に 防塵 マス 
着用 し て くだ さい 。 注 - 培養 物 の 増殖 に 4 リッ に 
用 する 場合 同じ 中 で 本 流す る 可能 性 が あり ます 。 そ う で な い 場 合 は 、 培 
養 物 を 少し ずつ 取り 出し 、 小 さ な フ ラス コ で 本 流し ます 。 た だ し 、 こ れ は 
不 必要 な 危険 に さら され る た め 、 可 能 な 限り 避け る べき で す 。 


6) 室温 まで 冷却 し 2 つの コー ヒー フィ ルター で 濾過 し ます 。 


7) 400 を 含む コー ヒー フィ ルター を 通し て 再度 濾過 し ます 。 
無水 (完全 に 乾燥 し た ) 硫 酸 ナ トリ ウム の グラ ム 。 
8) クロ ロホ ルム 750ml で さら に 2 回 抽出 を 繰り 返す 。 


9 ) 抽 出 物 を 合わ せ 、 窒 素 流下 の 蒸気 浴 上 で 約 1 0m t の 体積 まで 燕 
発 さ せる 。 


10) 残留 物 を 200ml の 石油 エー テル に 加え 、 激 し く 損 振 し な が ら ゆ 
っ くり と 毒素 を 沈 帆 させ ます 。 

11) 5?C ま で 冷却 し 、 小 さ な ブ フナ ー 漏 斗 で 濾過 し ます 。 収 量 は 、 純 度 50 て 60 
% の 粗 ア フラ トキ シン 約 500mg で ある 。 そ の まま 使用 する こと も 、 液 体 クロ マト グラ 
フィ ー を 使用 し て さら に 精製 する こと も で きま す 。 し か し 、 こ れ は 一 般 に 、 こ の 毒素 の 
ほとん どの 使用 者 に と っ て は 不要 で す 。 


アフ ラ ト キ シン 
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出典 - テン グ タ ケ 科 の 特定 の キノ コ 。 


形態 黄 白 色 の 粉末 また は 結晶 。 水 、 エ エタ ノー ル 、 メ タ ノ ー ル に 溶け ま 


取り 扱い - 摂 取 や 吸入 を 避け て くだ さい 。 

投与 量 - 100mg、 摂 取 。 6 

症状 - 発症 は 10 分 か ら 24 時 間 ま で さま ざま で す 。 忠 吐 、 下 痢 . 風 
靖 准 や 汗 か ら 始ま り ま す 。 被 害 者 は 衰弱 し 始め 、 心 拍 が 不 規則 に な り 、 
2 ここ 3 日 後に 皆 了 状 態 に 陥り ます 。 投 与 量 に も より ます が 、 通 常 は 5 
10 日 後に 死亡 し ます 。 3 日 目 に 症状 が 改善 すれ ば 回 復 の 可能 性 が 高 
い 。 現 状 が 変わ ら な いか 悪化 すれ ば 、 す ぐに 死に 至り ます 。 


詳細 - 特定 の テン グ タ ケ の 毒性 は 、 何 世紀 に も わた っ て よく 知ら れ て いま す 。 
米国 で 有毒 な 主 な 種 は Amanita phalloides (Deathcupor Destroying Angel)、 
A.verna、A. virosa で す 。 こ れ ら に は 、 ア マニ チン 、 フ ァ ロ イジ ン 、 フ ァ ロ イン の 毒素 
の 混合 物 が 含ま れ て いま す 。 熱 に よっ て 毒素 は 弱まる か 破壊 され ます 。 こ れ は 、 搾 り 
た て の テン グ タ ケ の ジュ ー ス が 煮沸 し た ジュ ー ス の 3 倍 の 毒性 が ある と いう 事実 
か ら も 明らか で す 。 こ れ ら の 毒素 に 対す る 解毒 剤 は な く 、 治 療 は 主 に 対症 療法 で 
す 。 肝 臓 が 主 な 標的 で あり 、 短 時 間 で 事実 上 破壊 され ます 。 
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暴露 。 最 近 、 テ ング タケ 属 の 損傷 を 修復 する た め に 肝臓 移植 を 
使用 する こと で ある 程度 の 成功 が 収め られ て いま す 。 

勝つ こと も あれ ば 負け る こと も あり ます 。 自 然 発生 的 な ケー ス で の 死亡 
前 559%6 で す 。 中 毒 患者 を 治療 する 医師 に と っ て 最も 重要 な 情報 は 、 


た の よう な 毒素 が 注入 され た か で す 。 患 者 が 野生 の キノ コ を 食べ た こと 
が わか れ ば 、 医 師 の 仕事 は ずっ と 楽に な り ま す 。 


未知 の 手段 に よっ て 導入 され た 未知 の 毒素 は 、 治 療 が 非常 に 困難 で す 。 
野生 の キノ コ を 採取 する 必要 が ある た め 、 カ ラー 写真 が 載っ た 充実 し た 
ハン ドブ ッ ク は 非常 に 貴重 で す 。 Simon と Schuster の 「Mushroom 
Field Guide」 は 、 最 高 の 書籍 の 1 つ で あり 、 強 く お 勧 めし ます 。 


テン グ タ ク グ 毒 素 の 抽出 1) 新鮮 な キノ コ を 
網棚 に 置き 、 自 然 乾 燥 させ る か 、 最 低温 度 の オー ブン で 乾燥 させ ます 。 焦 が 
さ な い よう に 注意 し て くだ さい 。 


2) 干し 椎茸 を ミキ サー に 入れ て 粉末 状 に し ます 。 


3 ) 粉 末 を 5 倍 量 の メタ ノー ル で い 、5 分 間 混合 する 。 12 時 間 ご 
と に 5 分 間 ミ キサ ー の 電源 を 入れ な が ら 、 粉 末 を 約 3 日 間 ブ レン ダー に 
浸し ます 。 


4 ) 溶 液 を 濾過 し 、 固 体 を 廃棄 する 。 

5) 溶液 を 浅い 皿 に 置き 、 放 置 し ます 。 
アリ レル コー レル を 基 発 させ まお 9 も 

6) 皿 に 残っ た 粘着 質 の 残り を こす り 落 と し 、 
最小 量 の ペン タン に 溶解 し ます 。 

7 ) こ の 溶液 を 濾過 し 、 固 体 を 廃棄 する 。 

8) 溶液 を 浅い 皿 に 置き 、 ペ ンタ ン を 蒸発 させ ます 。 回 収 さ れ た 結晶 
は 主 な 3 つの 毒素 の 混合 物 で す 。 必 要 に 応じ て 、 さ ら に 精製 する た め に 
ステ ッ プ 7 お よび 8 を 繰り 返し て も よい 。 


注意 - ペン タン と メタ ノー ル は どちら も 危険 で 可燃 性 の ガス を 含ん 
で いる た め 、 蒸 発作 業 は 必ず 換気 の 良い 場所 で 行っ て くだ さい 
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ESENIC 


TRIOXIDE 


AA う ゴ ARSENIC)3 


出典 - 旨 縦 4 な 形 の 化学 薬品 供給 会 社 。 
さま ざま な 強 さ の いく つか の 条 虫 剤 も 入手 可能 で す 。 


分 子 量 - (197.82) 
FORM - 白 色 の 結晶 性 粉末 。 無 味 無 四 で す が 、 品 に 含む と 少し ザラ ザ 
ラ し た 感じ が あり ます 。 粉 末 が 細か い ほ ど 効 果 が 高く な り ま す 。 


投与 量 - 個人 に よっ て 異な り ま す が 、 ほ と ん どの 人 で は 100 mg か 
ら 1 グラ ム の 間 で す 。 

症状 - 痛み を 伴う 昌 吐 と 下痢 が 起こ り 、 最 大 1 時 間 ほ ど 遅 れ て .、 最 
終 的 に は 中 枢 神経 系 が 崩壊 し ます 。 大 量 の ヒ素 を 摂取 する と 、 急 速 に 吸 
収 され 、 特 に アル コー ル も 摂取 する と 、 ヒ素 中 毒 の 最も 危険 な 形態 で あ 
る 麻痺 性 中 毒 を 引き 起こ し ます 。 こ れ は 中 枢 神 経 系 の 機能 低下 と 急速 な 
死 を 5 き 起 こし ます 。 大 量 に 摂取 する と 吸収 され る 前 に 嘱 吐 する 可能 
性 が ある の で 注意 が 必要 で す 。 


詳細 - ヒ素 は 何 世 紀 に も わた っ て 使用 され て きま し た 。 
それ は 、 ヴ ェ ネ ツィ ア 派 の 偉大 な ルネ サン ス 毒 殺 者 た ちの 特別 な お 気 に 
入り で し た 。 チ ェ ー ザ レボ ル ジ ア の お 気に入り の 道具 は 、 彼 が 「 ラ 。 カ ン 
タレ ッ ラ 」 と 呼ん だ ヒ素 化合 物 で し た 。 ま ず 、 彼 は 雌 豚 に 大 量 の ヒ素 を 投 
与 し 、 内 臓 を 摘出 し 、 


三 酸化 ヒ素 
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それ ら を さら に ヒ素 で 宅 っ た 。 臓 器 が 腐敗 する と 液体 が 臓器 か ら 流 
れ 出 し 、 集 め ら れ て 蒸発 し た 。 残 っ た 白い 粉末 は 、 生 物 学 的 に 濃縮 され 
た ヒ素 化合 物 で ある ラ x・ カ ンタ レッ ラ で es 1800 年 代 初頭 か ら 解 
前 で ヒ素 を 検出 する こと が 可能 に な っ た が 、 今 で も 時 折 検 死 官 の 見 

逃し が 発生 する 。 こ れ は 通常 2 少量 を 長期 間 に わた っ て 投与 し た 場合 

に 発生 し 、 い くつ か の 進行 性 の 病気 を シン ミュ レー ト す る 可能 性 が あり 
ます 。 驚 くべ きこ と に 、 生 き て いる 人 間 か ら ヒ 素 を 検出 する こと は 困難 
で す 。 


毒素 x: ア ル シ ン の 入手 源 - 
三 酸化 ヒ素 の 高温 分 解 。 一 部 の 工業 用 化学 プロ セス で も 使用 され ま 


e】 


形状 強い ニン ニク 箕 の ある 無色 の ガス 。 

取り 扱い - 吸 入 し な いよ うに し て くだ さい 

投与 量 - 300 ppm (100 万 分 の 1 - 空気 中 の ガス 濃度 の 尺度 ) で 
は 5 10 分 で 死亡 し ます 。 濃 度 が 高い ほど 速く な り ま す 。 


症状 - ま ず 、 漠 然 と し た 不快 感 、 気 絶 顔 面 の 燈 熱 感激 し い 頭痛 と 
吐き 気 、 継 続 的 な 忠 吐 、 窒 息 、 激 し い 痛 み が 現 れ ま す 。 死 因 は 中 枢 神経 
系 の 抑制 で す 。 


詳細 - アル シン は 多く の 化学 産業 の 一 般 的 な 副産物 で す 。 第 一 次 
世界 大 戦 で 使用 され た ルイ サイ ト ガ ス は アル シン の 一 種 で し た 。 武 器 
セク ショ ン に は アル シン を 生成 する ガス 手 槽 弾 が あり ます 。 ア ル シ ン 
は 密閉 され た 場所 で 高 濃度 で 使用 する と 、 そ の 能力 が 最大 限 に 発揮 さ 
れ ま す 。 ガ ス は 数 秒 で 中 枢 神経 系 を 停止 させ る た め 、 こ の 種 の 明 露 に 
よる 死亡 は 向 く ほど 早く な り ま す 。 
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出典 - 0 
南米 と 中 米 の カエ 
形態 - 純粋: 押 色 の 結 量 。 相 折 : 白 っ ぽい 粉末 。 


取り 扱い - 不 必要 な 接触 を 避け て くだ さい 
用 量 Pure - 0.2mg IV。 粗 製 - 2mg IV。 
潰瘍 や 口内 炎 が な い 限 り 、 経 口 援 取 し て も 無害 で す 。 


症状 - 嘩 液 分 泌 、 喉 の 狭 窪 、 け いれ ん 、 麻 痺 、 そ し て 死亡 。 


詳細 - バト ラコ トキ シン は 、 さ ま ざ ま な 種 の カエ ル (Phyllobates 
terribllis、P. aurotaenia、P. bicolor、Dendrobates pumilio な 
ど ) の 皮膚 か ら 抽 出さ れる 強力 な ステ ロイ ド 毒 で す 。 そ れ は 知ら れ て 
いる 中 で 最も 強力 な 動物 毒 で あり 、 テ トロ ド ト キ シン の ほぼ 10 倍 の 残 
死 性 が あり ます 。 イ ン デ ィ ア ン の さま ざま な 部 族 が 矢 の 毒 と し て 使用 
し て いま す 。 こ の 毒 は 、 カ エル が 熱 や 痛み の スト レス を 受け る と 分 泌 さ 
れ ま す 。 


イン ディ アン は カエ ル を 棒 に 刺し て 火 に か ざし た 。 毒 は 汗 の 玉 の よう 
に 皮膚 に 滴り 落ち る の で 、 そ れ を 削り 取っ て 保管 する か 、 ダ ー ツ の 先端 
を その 中 に 転がし た 。 カ エル 一 匹 か ら 狩 猟 用 の ダー ツ 50 本 分 も の 毒 が 
出る と 言わ れ て いた 。 理 由 は 不明 だ が 、 お そら く 自 然 の 恵み が 不足 し て 
いる か ら だ ろう 。 


バト ラコ トキ シン 
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害虫 の 場合 飼育 下 に 置か れ た 標本 は 時 間 の 経過 と と も に 徐々 に 毒性 を 失い 、 
その 子孫 は まっ た く < 毒性 を 示さ な い 場 合 が あり ます 。 死 ぬ 前 に 極度 の スト レス 
に 苦し ん で いた カエ ル が 毒 の 効力 を 完全 に 回 復 し た こと が 観察 され て いま す 。 
酵素 の 作用 に より 毒素 が 破壊 され 始め る た め 、 カ エル が 生き て いる 間 、 ま た は 死 
後 す ぐに 毒液 を 抽出 する 必要 が あり ます 。 日 本 人 は ヒキ ガエル を 電気 橋 に 入れ 
る 技術 を 使っ て 、 珍 重 さ れる 太 薬 「 ヒ キ ガ エル の 汗 」 を 生産 する 。 


カエ ル の 希少 性 と 供給 が 限ら れ て いる 可能 性 が ある た め 、 こ れ に つい て 調査 す 
る 必要 が あり ます 。 毒 性 は カエ ル の 種類 に よっ て 異な り ま す が 、 最 も 有毒 な の は 、 
コロ ン ビ ア 西 部 の サイ ジャ 所 < の 狭い 地域 に 生息 する 明る い 黄 色 の 「 フ ィ ロ 
バテ ステ リ ビ リ ス 」 で す 。 他 の どの 種 よ り も 少な く と も 20 倍 有毒 で す 。 


注 - カ エル に 関す る 優れ た 参考 文 献 は 、 チ ャ ー ル ズ W. マイ ヤー ズ と ジ 
ョ ン W. デー リー に よる 「 ヤ ドク ガエル 」 と いう 記事 が 掲載 され て いる サイ エン 
テイ ィ フィック アメ リカ ン 誌 1983 年 2 月 号 で す 。 カ エル の カラ ー プレ ー ト と 、 カ 
エル の さま ざま な 生息 地 を 示す 地図 が 含ま れ て いま す 。 


バト ラコ トキ シン の 抽出 1) カエ ル を エ 


ー テ ル で 殺し 、 氏 子 と ハサミ を 使っ て 注意 深く 皮 を 剥き ます 。 次 に 、 皮 を 小 
片 に 切り 、 カ エル の 皮 250 枚 あたり 500ml の 割合 で メタ ノー ル に 浸し ます 。 


2) メタ ノー ル と 皮 を ブレ ンダ ー に 入れ 、 高 速 で 5 分 間 混 合 し ます 。 溶 液 を 
濾過 し 、 新 鮮 な メタ ノー ル を 使用 し て さら に 2 回 繰り 返し ます 。 終 わっ た ら 皮 を 
捨て ます 。 


3) メタ ノー ル 抽 出 物 を 真空 下 、 30*C で 元 の 体積 の 3 分 
の 1 に な る まで 濃縮 し ま 
4) 溶液 を 5*C まで 冷却 し 3 9 3 倍 に 希釈 し ます 。 以 降 の 抽出 は すべ 
て 5“C で 行い ます 。 


5) メタ ノー ル 水 溶液 を 等 量 の クロ ロホ ルム で 3 回 抽出 し ます 。 こ れ は 分 液 
漏斗 で 振 敵 し て 行い ます 。 
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6) クロ ロホ ルム 溶液 を 混合 し 、 半 分 量 の 冷 0.1N 塩 酸 (HC1) で 4 回 抽出 し ま 


7 ) こ れ ら の 酸性 抽出 物 を 、1 .0N の 水 酸 化 ア ン モ ニウム を 使用 し て pH 
9 て 10 に 調整 し 、 等 量 の クロ ロホ ルム で 3 回 抽出 する 。 


8) クロ ロホ ルム 抽出 物 を 合わ せ 、 硫 酸 ナ トリ ウム で 乾燥 させ 、 真 空 下 で 乾燥 
する まで 濃縮 し ます 。 残 留 物 は 粗製 で 、 約 3 種類 の アル カロ イド の 混合 物 で す 。 
収量 は 使用 する カエ ル の 種類 に よっ て 異な り ま す 。 あ る テス ト で は 、 成 体 の 
Phyllobates aurotaenia 5000 匹 か ら 157 mg の 混合 アル カロ イド が 得 ら 
れ 、 成 体 の Dendrobates tricolor 750 匹 か ら は 80 mg が 得 ら れ ま し た 。 


バト ラコ トキ シン 
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情報 源 - 化学 合成 。 
形状 - 塩化 水素 の よう な 刺激 四 の ある 透明 液体 。 揮 発 性 が 非常 に 
高い 。 


取り 扱い - 容器 を 密閉 し て 保管 し 、 蒸 気 と の 接触 を 避け て くだ さい 。 


投与 量 - 目 に 重度 の 流 涙 を 引き 起こ し ます 。 濃 度 は 0.018 mg/ リ ッ 
トル で し た 。0.10 mg/L で は 1 分 後に は 耐え られ な く な り 、2.30 mg/ 
L へ の 暴露 で は 10 分 後に は 致死 量 に な り ま す 。 


症状 - 催涙 ガス (催涙 ガス ) - 目 の 激しい 涙 と 和 熱 感 。 


詳細 - クロ ロア セト ン は 第 一 次 世界 大 戦 で 最初 に 使用 され た 催涙 ガス の 1 
つ で す 。 非 常に 効果 的 で す が 、 長 期間 保管 する と 重合 する ( 不 活性 物質 に 分 解 
する ) 傾向 が ある た め 、 使 用 され な く な り ま し た 。 少 量 の ヒド ロキ ノン (一 般 的 な 
写真 用 化学 薬品 ) を 加え る と 、 こ れ を 防ぐ の に 役立つ 場合 が あり ます 。 


それ 以外 の 場合 は 、 政 障 を 防ぐ ぐために 
新た に 準備 する 必要 が あり ます 。 は 非常 に 
簡単 に 作成 で き 、 材 料 も 広 < 和 手 可能 な の で 埋 術 的 な 計画 時 いく 全 
用 され る は ず で す 。 
含む ガス マス ク は 効率 的 に ろ過 され ます 。 密 閉 ボ の 
く 、 こ の 素材 を 使用 する まで の 準備 が 簡単 で す 。 遅 延 ヒ ュー ズ で 爆竹 
が くっ つく (タバ コ が 滑り 落ち た ) 


クロ ラ セ ト ン e 
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た と えば 、 ヒ ュー ズ を 越え て ) ボトル に 接続 する と 、 嫌 が ら せ 
行為 中 に 逃走 時 間 が 確保 さ れ ま す 。 


クロ アセ トン の 製造 
1) 100 グ ラム の 次 亜 塩素 酸 カ ル シ ウ ム (HTH) が 入っ た ガ 
ス 発生 ボトル を セッ ト ア ッ プ し ます 。 .250 ml の アセ トン フラ 
スコ の 底 に 置か れ た エア レー ター に ガス チュ ー ブ を 取り 付け 
SM 
光貞 の 混 人 物 の 2 款 加 を 開始 す 
半分 の 水 を ゆう くり と ガス 手 に 往き ます 。 こ の 琶 混合 物 は 合 
計 200 グ ら ム 必要 で 2 黄 緑 色 の 塩素 ガス が 発生 し 始め ます 。 
発生 し な い 場 合 は 、 発 生 フ ラス コ に 軽く 熱 を 加え る と 、 ガ ス が 発 
生 す る は ず で す 。 


。 3) 全て の ガス が 発生 し た ら 、 上 電 計 で アセ トン の 比重 を 
少な く と も 1.16 で あれ ば 、 プ ロ セ ス は 完了 で す 。 

そう で な い 場 合 は 、 以 前 に 使用 し た 量 の 約 1/4 で ガス 発生 ス 
テッ プ を 繰り 返し ます 。 比 重 計 で 再 確認 し て くだ さい 


18 


OiwouoG 9uHONO 


々 コ 
まま: 
きこ 
き う 


uot3onpoad 9uO39oSaOoIH つ 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasities 


20 


OLCHICINE 


原料 - 秋 の クロ ッ カ ス の 花 (Colchicum autumnale) か ら 抽 出 。 多 
く の 化学 会 社 か ら も 入手 可能 。 


分 子 量 - 399.4 3 形状 - 黄色 の 非 晶 質 粉末 。 


取り 扱い - 吸 入 、 摂 取 、 ま た は 皮膚 へ の 接触 を 避け て < だ さい 。 


用 量 - 摂取 - 2 0 mg。 静 脈 内 s-2 mg。 
症状 - 数 時 間 後 ( 提 取 後 ) 、 下 痢 、 腹 痛 、 忠 吐 。 
、 吐き 気 。 、 
死因 は 呼吸 麻痺 。 静 脈 注射 は より 早く 効き 、 何 の 症状 も な く 突 然 死 を 引き 
起こ し ます 。 


詳細 - コル ヒ チ ン は 痛風 の 治療 に 使用 され る 薬剤 で す 。 
これ は 、 毒 性 量 が 非常 に 低く 、 剖 検 で は 急性 胃 
腸炎 の 症状 の み が 現 れる こと か ら 、 非 常に 効果 的 な 毒物 で す 。 


た だ し 、 こ れ は 検出 で き な いこ と を 意味 する も の で は あり ませ ん 。 そ 
れ は 単に 見 落と され や すい と いう こと だ け を 意味 し ます 。 これ は ま 
た 、 非 常に 有用 な レー ザー ダー ト 毒 で あり 、 特 に ニコ チン が ダー ト 結 合 
剤 と し て 使用 され て いる 場合 に 有効 で す 。 コ ル ヒ チン は 小口 径 (.22) の 
弾丸 に 最適 で す 。 通 常 、 他 の ほとん どの 毒物 で は 十分 な 量 を 保持 で き な 
いた めで す 。 水 に は ゆっ くり 
と 溶け ます が 、 希 釈 し た エタ ノー ル ( 酒 ) に は 早く 溶け ます 。 

他 の 植物 と 同様 に に アル カロ イド 炎 は それ を 収穫 する の が 最善 で す 
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開化 直 2 ド 含 有 量 が 最も 高 
い 時 期 で す 。 抽 出 ル ー ト を 選択 し な い 場合 は 、 ま と も な 化学 
薬品 供給 会 社 な ら ど こ で も 取り 扱っ て いま す 。 あ る 化学 薬 
品 会 社 は シア ン 化 カ リウ ム の 販売 を 拒否 し まし た が 、 コ ル 
ヒ チ ン は 私 が 望む だ け (1 グラ ム 30 ド ル 販 売 す る の に は 
問題 あり ませ ん で し た 。 コ ル ヒ チン は シア ン 化 物 の 少な く と 
も 5 倍 の 致死 性 が あり ます 。 面 白い 世界 で すね 。 


コル ヒ チ ン は 、 大 麻植 物 の 遺伝 子 変異 を 誘発 し 、 そ の 効力 を 高め る た め に 麻薬 

文化 で も 使用 され て いま す 。 変 異 し た 植物 か ら の 種子 は 収穫 され 、 よ り 強 力 な 新 し 
い 作 物 を 育て る た め に 播種 され ます 。 元 の 植物 か ら 採取 し た マリ ファ ナ を 喫煙 す 
る と 死亡 事故 が 発生 する 可能 性 が あり 、 実 際 に 死亡 事故 が 発生 する 可能 性 が あ 

り ま す 。 こ の 感染 源 に よる コル ヒ チ ン 中 毒 の 少な く と も 十 数 件 が 記録 され て いる 。 
致死 量 は 不明 で す が 、 経 口 投与 量 20 mg より も 少な いこ と は 確か で す 。 こ の 導入 
経路 を 利用 する に は 、 コ ル ヒ チン の 用 量 を 最小 量 の アル コー ル に 溶かし 、 タ バ コ の 
開い た 端 に 滴下 し ます 。 い か な る 形 で あっ て も タバ コ の 変色 や 外観 の 変化 を 避け 
る よう に 注意 する 必要 が あり ます 。 皮 下 注射 器 ま た は 同様 の 器具 を 使用 し て 、 タ バ 
コ の 先端 で は な く 真 ん 中 に 投与 量 を 配置 する の が 最善 で す 。 こ れ は 、 最 初 の 数 パフ 
は 通常 吸入 され な いた めで す 。 タ バ コ の 紙 に 穴 を 開け な いで くだ さい 。 


コル ヒシ ン の 製造 1) 乾燥 させ て 粉 


砕 し た 植物 材料 を 80%% エタ ノー ル で 数 時 間 浸透 させ ます 。 必 ず 換 気 の 良い 
場所 で 行っ て くだ さい 


2) パー コレ ー タ ー で 溶液 を 濾過 し 、 加 熱 す る 
水浴 で 体積 を 約 209% ま で 減ら し ます 。 


3) 溶け た ワッ クス ( 約 半 分 の 量 ) を まだ 熱い 溶液 に 加え 、 手 早く か き 混ぜ て 冷 
まし ます 。 こ れ に より 脂肪 と ター ル が 除去 され ます 。 


4) 濾過 し て ワッ クス を 除去 し 、3 倍 量 の 冷水 を 加え ます 。 激 し く か き 混ぜ ます 。 こ れ に よ 
り 、 よ り 多 く の タ ー ル が 除去 され ます 。 
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5. 水溶 液 を 濾過 し 、 等 量 の クロ ロホ ルム と と も に 分 液 漏 斗 に 加え ます 。 数 分 間 
振っ て くだ さい 


6) 下層 ( 水 ) を 排出 し 、 廃 棄 し ます 。 


7 ) ク ロロ ホル ム 溶 液 を 熱湯 上 で 加熱 し て 溶媒 を すべ て 除去 する 。 ク ロロ ホル 
ム の 煙 に は 麻薬 件 が ある た め 、 換 気 の 良い 場所 で これ を 行っ て くだ さい 


8) 残留 物 を 熱い アル コー ル に 溶かし て 濾過 し ます 。 
9) 熱湯 で アル コー ル を 蒸発 させ ます 。 こ れ で コル ヒ チ ン が 完成 で す 。 


時 6 ヒ チ ン を さら に 精製 したい 場合 は 、 最 小 量 の 熱い 酢酸 エチ ル に 溶かし て 


くだ さ 
0 する と 、 コ ル ヒ チン は 溶媒 か ら 再 結晶 し ます 。 


コル ヒ チ ン 
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CONIINE 


ソー ス - 有毒 な ヘム ロッ ク か ら 抽 出 
( コ ニ ウ ム ・ マ クラ タウ ム ) 。 


FORM - 悪臭 の ある 無色 の 油 状 の 液体 。 
分 子 量 - 127.2 2 投与 量 - 30 0 mg (8 て 10 滴 )。 


提議 。  、 則 和 員 困 "waw っ aa 


難 、 麻 痺 、 
中 枢 神 経 系 の 麻痺 で 彼 の 二 重 の 命 を 落と し ます 。 


詳細 - ヘ へ ム ロック の 粗 抽出 物 は 、 古 代 ギ リン シャ 人 に よっ て 国家 の 敵 を 
生 拓 人 め 仙 用 き 衝 まし や 


ソクラテス の 死に 関す る プラ トン の 記述 は 、 症 状 と その 進行 を 非常 に 
詳細 に 説明 し て いま す 。 純 粋 な も の は 、 低 級 ホ ッ ト ソ ー ス に 似 た 焦げ る 
味 が あり 、 特 有 の 臭い が ある の で 、 マ スク する 必要 が あり ます 。 


硬い 液体 や 辛味 の ある 食べ 物 が これ に 最適 
で す 。 毒 殺 の プロ セス は 比較 的 痛み を 伴わ な い が 、 数 時 間 か か る た め 、 
被害 者 は 意識 を 失い 最後 まで 気 を 抜く こと に な る 。 


コ ニ イ ン の 製造 1) 新鮮 な ヘム 


ロッ ク を 粗く 刻み 2 リッ トル の 柔らか い ク ロロ ホル ム と 200ml の 5% 水 酸化 
ナトリウム 溶液 の 混合 物 と 一 緒 に 5 分 間 ブ レン ダー で マセ ラテ ィ し ます 。 
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2) 固体 を 濾過 し て 廃棄 し ます 。 
3 ) 液 体 を 分 液 漏 斗 に 入れ 、 層 を 分 離さ せ 、 下 層 を 抜き 取る 。 


これ を 破棄 し ます 。 
4) クロ ロホ ルム 層 に 2N 塩酸 水 200ml を 加え 、 よ く 振り 、 湯 舟 上 で 溶媒 を 留 去 す 
る 。 必 ず 十 分 な 換気 を 行っ て くだ さい 。 


5) 淡い 緑色 の 溶液 が 残り 活性炭 ま た は セラ イト で ろ過 し て 不純 物 を 取り 除き ま 


す 。 
ター ル 。 


6) この 溶液 の pH が 塩基 性 (9 以上 た ) に な る まで 水 酸 化 ナ トリ ウム を 加え ます 。 


7) クロ ロホ ルム 200ml を 加え 、 よ く 振り ます 。 分 液 漏 填 で 層 を 分 離し ます 。 ク ロロ 
ホル ム 200ml で 合計 5 回 抽出 を 繰り 返し 、 水 層 を 捨て ます 。 


8 ) ク ロロ ホル ム 抽 出 物 を 合わ せ 、 ク ロロ ホル ム の 匂い が し な く な る まで 溶液 を 蒸 
発 さ せる 。 結 果 と し て 粗 コ ニ イ ン が 得 ら れる 。 溶 液 に 乾燥 塩化 水素 ガス を 通す こと で 塩 


酸 塩 の 形 に 変換 で きま す が 、 こ れ は 通常 は 必要 あり ませ ん 。 
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COYOTOXIN 


原料 - テ キサ ス 州 南西 部 、 メ キシ コ 北 部 、 カ リフ ォ ル ニア 州 南部 に 生育 す 
ek ッシュ (karvinsk i humboldtiana) の 乾燥 果実 か ら 抽 
FORM -Yellow は 不定 形 の 粉末 で す 。 
取り 扱い - 不 必要 な 接触 を 避け て くだ さい 。 
投与 量 - オ ング ラム 。 
症状 - 数 日 また は 数 週間 の 遅れ の 後 、 衰 弱 し 、 協 調 作 が 失わ れ ま す 。 


手足 が 麻痺 し 、 最 終 的 に は 完全 に 麻痺 し て 死に 至り ます 。 
詳細 - コ ヨ テ ィ ロ ブッ シュ の ベリ ー は 、 致 命 的 な 麻痺 を 引き 起こ す と し て 
先住 民族 イン ディ アン の 間 で よく 知ら れ て いま し た 。 
死に 至る まで の 時 間 は 長く 、 ま た 非常 に 変動 が 激しい 
た め 、 死 因 を 突き 止め る の は 困難 で す 。 数 日 後に は 毒素 の 痕跡 は すべ て 体内 
か ら 消 え 、 解 剖 し て も 特定 の 病変 は 発見 され ませ ん 。 症 状 や 病気 の 進行 は 、 筋 
凌 縮 性 側 索 硬化 症 (ルー:・ ゲ ー リ ッ グ 病 ) と 非常 に よく 似 て いま す 。 


毒素 生成 物 は 85 9 純粋 で す 。 クロ マト グラ 
フィ ー で さら に 精製 する こと も で きま す が 、 こ れ は 通常 現場 で の 使用 に は 必 
要 あ り ま せん 。 


コ ヨ ト キシ ン の 生成 1) 乾燥 ベリ 
ー シ ナ ブレ ンダ ー を 細か く 粉 末 に な る まで 粉砕 し ます 。 


コ ヨ ト キン n 
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2) 粉末 に クロ ロホ ルム を 重量 比 で 1 対 1 の 割合 で 加え 、 高 速 で 1 時 間 
混合 し ます 。 

3 ) 粉 末 を 濾過 し 、 新 鮮 な クロ ロホ ルム を 使用 し て ステ ッ プ 2 を 高速 
で さら に 2 回 繰り 返す 。 

4) クロ ロホ ルム 抽出 物 を 混ぜ 、 水 浴 で 加熱 し て 、 元 の 量 の 約 20% に 濃 
縮 し ます 。 ク ロロ ホル ム の 蒸気 に は 麻薬 性 が ある た め 、 必 ず 換 気 の 良 い 場所 


で 行っ て くだ さい 


5 ) こ の 濃縮 物 を 、 約 1 2 伯 量 の ヘキサ ン を 含む ブレ ンダ ー に 加え 
る 。 中 速 で 5 分 間 ブ レン ド し ます 。 


6) 毒素 は 鈍い 黄色 の 粉末 と し て 沈殿 し ます 。 沈 殿 物 を 濾過 し 、 最 
小 量 の クロ ロホ ルム に 再 溶解 し ます 。 手 順 5 と 6 を 繰り 返し ます 。 


7) 粉末 を 濾過 し て 乾燥 させ ます 。 
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シア ン 化 カリ ウム (KCN)。 シ アン 化 ナ トリ ウム (NaCN)。 
シア ン 化 水素 (HCN)。 
供給 源 - 化学 薬品 また は 工業 用 供給 品 。 ホ ー ム 合成 。 シ アン 化物 は 、 
プラ スチ ッ ク 業 界 で ナイ ロン な どの 材料 の 製造 に 広く 使用 され て いま 
す 。 


FORM - KCN - 白い 塊 また は 結晶 。 NaCN - 白い 粉末 。 HCN - ビ 
ター アー モン ド の 香り を 持つ 揮発 性 の 無色 の 液体 。 


取り 扱い - 経 口 授 取 また は 皮膚 と の 接触 を 避け て くだ さい 
特に HCN の 蒸気 を 吸入 し な いで くだ さい 。 

投与 量 - KCN また は NaCN - 300mK。 HCN - 150mg。 

症状 ・ 吐 き 気 、 流 光 、 頭 痛 、 急 速 か つ 深い 呼吸 虚脱 、 け いれ ん 、 そ し 
て 死亡 。 
速度 は 投与 量 に 依存 し ます - 大 量 の 投与 量 は すぐ に 効果 を 発揮 し ま 
す 。 摂 取 し た 場合 の 発症 は 胃 の 内 容 物 に よっ て 異な り ま す 。 基 本 的 に 空 
っ ぽ だ と 症状 が 早く 出 ます 。 


詳細 - 暗 殺 者 や ミス テリ ー 作 家 の 定 番 ア イ テ ム で ある シア ン 化 物 は 、 
実際 に は 大 部 分 が 過大 評価 され て いま す 。 ア コ ニ チ ン 、 ニ コチ ン 、 コ ル ヒ 
チン な ど 、 実 際 よ り も は る か に 毒性 の 高い 毒物 は た くさ ん あり ます 。 し か 
し 、 シ アン 化物 は 他 の も の に 比べ て 1 つの 大 き な 利 点 が あり ます 。 適 度 に 
多量 に 使用 し た 場合 (上 記 の よう に ) 、 
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薦 異 准 な ノッ クダ ウン 速度 を 持っ て いま す 。HCN を 一 回 吸い 込む と 、 ほ 
ぼ 明 時 に 意識 を 失い 、90 秒 で 死亡 し ます 。HCN に よる 死亡 記録 の 最 
速 は 10 秒 で す 。KCN と NaCN は 通常 5 分 未満 で 死亡 を 引き 起こ し 
ます 。CN は 、 細 胞 が 酸素 を 吸収 で きる よう に する 酵素 を 妨害 し 、 実 質 的 
に 細胞 レベ ル で 窒息 を 引き 起こ し ます 。 ま た 、 脳 の 呼吸 中 枢 を 麻痺 さ 

せ 、 血 管 を 収縮 させ ます 。1950 年 代 、KGB は 少な く と も 3 種類 の HCN 
ミス ト を 放出 する プロ ジェ クタ ー を 採用 し まし た 。 こ の 兵器 は 心臓 発作 
を シミ ュ レ ー ト し まし た が 、10006 検出 され な いわ け で は あり ませ ん で 
し た 。 検 出さ れ な い 兵 器 は ほとん ど あ り ま せん 。 2 件 の 殺人 で HCN プ 
ロジ ェ ク タ ー を 使用 し た KGB の 暗殺 者 、 ボ グ ダ ン ・ ス タ シ ン スキ ー は 、 そ 
の 効果 を 次 の よう に 説明 し て いる 。「 有 毒 な 蒸気 の 効果 は 、 脳 に 血液 を 
送る 動脈 が ほぼ 即座 に 麻痺 する ほど で ある 。 脳 に 血液 が な く な る と 、 
通常 の 脳 麻 痺 また は 心 騰 発 作 が 起こ り 、 そ の 結果 、 被 害 者 は 死亡 する 。 
被害 者 は 、 有 奏 な 蒸気 を 吸入 し て か ら 90 秒 以内 に 臨床 的 に 死亡 する 。 
約 5 分 後に は 毒 の 効果 は 完全 に 消え 動脈 は 正常 な 状態 に 戻り 、 麻 痺 ま 
た は 心 騰 発 作 を 引き 起こ し た 殺人 物質 の 廊 跡 は 残ら な い 。」 


ゲー リン グ と ヒム ラー は どちら も 、1cc の HCN が 入っ た 直径 9mm、 
長 さ 35mm の 壊れ や すい ガラ ス 瓶 に 噛み つき 自殺 し た 。 こ れ ら の 小瓶 
は 親衛 隊 の 後援 の 下 . ザ クセ ン ハ ウ ゼ ン 強 制 収容 所 で 製造 され 2 つの 
薬 英 か ら 作 られ た 小さ な 真 倫 の カプ セル に 収納 され て いた 。 皮 肉 な こ 
と に 、 使 用 され た HCN は 受刑 者 の 一 人 で ある クレ イマ ー と いう 名 の ユ 
ダ ヤ 人 医師 に よっ て 合成 され た も の だ っ た 。 こ れ ほ ど 満 足 感 を 与え て 
くれ る 仕事 は ほとん ど な い と 思い ます 。 


シア ン 化 物 は 家庭 で 簡単 に 製造 で きま す が 、 密 閉 容 器 に 適切 に 保 
管 し な いと 劣化 する 傾向 が あり ます 。 
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シア ン 化 ナトリウム の 製造 この プ 
ロ セ ス は 、 炭 酸 ナ トリ ウム を 炭酸 カリ ウム に 置き 換え る だ け 
で 、 シ アン 化 カ リウ ム の 製造 に も 同様 に 機能 し ます 。 シ アン 化 
物 自体 は 2 つの ステ ッ プ で 製造 され ます 。1) 炭酸 塩 を フェ ロ シ 
アン 化物 に 変換 する 2) フェ ロシア ン 化 物 を シア ン 化 物 に 変 
換 する 。 常 に 手袋 | ー グ / リ レル を 着用 し て くだ さい 。 


ステ ッ プ 1 - フェ ロシア ン 化 ナトリウム 。 使 用 され る 材料 は 次 の 3 
つ で す : 炭 


酸 ナ トリ ウム ・ ス ーー パー マー ケット で 入手 で きる 一 般 的 な 洗 
剤 。 ブ レン ダー で 粉末 に し ます 。 


木炭 - スー パー マー ケッ ト か ら 練 炭 を 入手 し ます 。 目 の 粗い 
布 で で きた 袋 に 数 枚 を 入れ 、 ベ ンチ の 上 また は 

コン クリ ー ト の 床 の 上 に 新聞 紙 を 何 層 か 重ね て 置き ます 。 
ハン マー で 袋 か ら 徹底 的 に 叩き 出し ます 。 


木炭 の 粉 は 布 を 通り 抜け て 新聞 紙 の 上 に 沈み ます 。 


酸化 鉄 ・ こ れ は 単なる 古い 錆 で す 。 ヤ スリ と 紙 コ ッ プ を 持っ て 
ゴミ 捨て 場 や 廃品 置き 場 に 行き 、 古 い 鉄 
や 鋼 の 物体 か ら 錆 を 削り 落と し ます 。 


製造 1) る つぼ を 
スタ ンド の 上 に 置き 、 そ の 下 に プロ パン トー チ を 取り 付け て 、 る つぼ を 完全 
に 赤熱 する まで 加熱 し ます 。 キ ャ ッ プ 付き の 短い 鋼管 、 古 い オ イル フィ ルター ハ 
ウジ ング 、 小 さ な 鋳 鉄 フ ライ パン な ど 、 さ ま ざ ま な アイ テム が る つぼ と し て 使用 で 
きま す 。 後 者 は 私 の 個人 的 な 選択 で す 。 


2) 炭酸 塩 10 部 ( 還 量 比 ) 木炭 10 部 、 さ び 5 部 を 瓶 に 入れ 、 よ く 振 っ て 
混ぜ ます 。 


3) 混合 物 を る つぼ に 注ぎ ます 。 す ぐに 赤く な っ て 溶け 始め 、 小 さ な 
紫色 の 炎 が 噴出 し ます 。 炎 が 止む まで フォ ー ク な どの 道具 で か き 混 ぜ 
ます 。 
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4) 火 を 止め て る つぼ を 冷まし ます 。 内 容 物 を 約 10 倍 の 量 の 熱湯 に 注ぎ 、 
手早く か き 混ぜ ます 。 コ ー ヒ ー フィ ルター で 濾過 し 、 吸 収 さ れ な か っ た 鉄分 が 


ほとん ど で あ る 固形 物 を 捨て ます 。 


5) 鍋 に 液体 を 入れ 、 水 分 が ほとん ど な く な る まで スト ー ブ の 上 で 
沸騰 させ ます 。 鉄 フラ イ パ ン に 移し 、 水 分 が な く な る まで 加熱 し ます 。 
属 ス パチ ュ ラ で か き 混 ぜ る と 、 良 好 な グレ ー ド の 粉末 フェ ロシア ン 化 
物 が 得 ら れ ま す 。 


ステ ッ プ 2 - シ アン 化物 の 生成 

1) る つぼ を 赤熱 する まで 加熱 し ます 。 

2) フェ ロシア ン 化 物 8 部 と 大 酸 塩 3 部 を 瓶 に 注ぎ 、 振 っ て 混ぜ ま 

3) 粉末 を る つぼ に 注ぎ ます 。 中 身 が 溶け て 泡立ち ます 。 し ば らく す 
る と 、 固 体 と 液体 の 2 つの 部 分 に 分 離し ます 。 泡 立ち が 止ま っ た ら 、 
液体 部 分 を 大 理 石 の カウ ンタ ー ト ッ プ な どの 滑ら か で 硬い 表面 に 
注ぎ ます 。 シ アン 化物 は 固化 する た め 、 温 か いう ち に 砕い て 密閉 容器 
に 保 管 する 必要 が あり ます 。 


注 - 煙 の 影響 を 受け た 場合 に 備え て 、 シ アン 化物 解毒 剤 を 用 
意 し て お く こ と を お 勧め し ます 。 こ れ ら は 、 一 般 的 な 写真 用 化学 物質 で 
ある チオ 硫酸 ナトリウム と 、 心 臓 の 薬 で ある 亜 硝酸 アミ ル で す 。 


亜 硝酸 ブチ ル は 、 一 部 の 「 セ ックス 」 シ ョ ッ プ で 室内 臭気 剤 と し て 入 
手 で き 、 亜 硝酸 アミ ル の 代わ り に 使用 で きま す 。 実 際 の シア ン 化 物 の 
生成 を 開始 する 数 時 間 前 に 、500 mg の チオ 硫酸 ナトリウム を 含む カ 
プ セ ル を 服用 し ます 。 比 較 的 毒 條 は あり ませ ん が 、 小 さ な 発 作 「 卵 げ 
っ ぷ 」 を 引き 起こ す 可 能 性 が あり ます 。 


これ は 胃 の 中 で 硫化 水素 ガス が 発生 する た めで す 。 少 し 不快 で す 
が 、 危 険 で は あり ませ ん 。 シ アン 中 毒 の 症状 が 出 始め た と 感じ た ら 、 
下 硝 酸 ア ミル の アン プル を 割っ て 中 身 を 吸い 込ん で くだ さい 。 医 師 の 


診察 を 受け て くだ さい 。 前 述 の こと は を 信用 すれ は ば 何 の 便 も 
受け ず に 煙 を 吸い 込ん で も 大 丈夫 と いう 意味 で は な く 、 お そら く 


それ で 死ぬ こと は な い だ ろ う 。 た と え 致 死 量 未満 の シア ン 化物 で あっ 
て も 、 非 常に 不快 な も の で す 。 こ れ を 避け る 最善 の 方 法 は 、 常 に 換気 の 
良い 場所 で シア ン 化 物 を 製造 する こと で す 。 
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シア ン 化 水素 (HCN) 製 造 HCN は 、 さ ま ざ ま な 
シア ン 化 合 物 の 中 で 最も 毒性 が 高 い 。 残 念 な が ら 、HCN に は 
特有 の 問題 も ある 。 最 も 顕著 な 問題 は 、 沸 点 が 低い (79*F) た め 、 
非常 に 揮発 性 が 高い こと で ある 。 


暖か い 部 屋 に ある 開い た 容器 は 短 時 間 で 蒸発 し 、 そ の エリ ア が 致死 性 の 煙 で 満 
た され ます 。 も う 一 つの 問題 は 、 保 管 中 に 劣化 する 傾向 が ある こと で す 。 こ れ は 、 
HCN 1 リッ トル あたり 0.5 cc の 割合 で リン 酸 を 添加 する こと で 防ぐ こと が で き 
ます 。 こ れ は 安定 剤 と し て 機能 し ます 。 ま た 、 暗 い ガ ラス 瓶 に 入れ て 涼し い 場 所 
に 保管 する の も 効果 的 で す 。 HCN を 作る 際 の 追加 予防 策 と し て ガス マス ク を 
着用 する こと も で きま す が 、 一 度 HCN に さら され る と フィ ルター が 不 活性 に な る 
こと に 注意 し て くだ さい 。 次 に 必要 に な っ た と き に 、 そ れ は 機能 し ませ ん 。 た と え 
密閉 され た 環境 の 外 で は あま り 効 果 的 で は な か っ た と し て も 、 ソ ビエ ト は まだ 
HCN 克 弾 を 在庫 に 持っ て いる と 考え られ て いる の は この た めで ある 。 


製作 (イラ スト 参照 ) 
1) 6 オン ス の シア ン 化 ナトリウム を ガロ ン 水 差し に 入れ ます 。 


2)2 5 液 量 オ ンス の 濃 硫酸 を 55 液 量 オ ンス の 蒸留 水 に 注意 深く 注ぎ 、 別 


の 容器 に 8 0 液 量 オ ンス の 酸 水 混合 物 を 調製 する 。 飛 び 散 り を 避け る た め に 
酸 を ゆっ くり と 加え 、 混 合 物 が 冷え る まで 待ち ます )。 


3) 酸 混合 物 を ゆっ くり と 一 定 の 速度 で 滴下 漏斗 に 注ぎ 始め ます 。 添 加 が 完 
了 し た ら 、 漏 斗 を 差し 込み ます 。 


HCN 蒸気 は 凝縮 器 に 送ら れ 、 そ こ で 液体 に な り ま す 。 こ の 液体 は 冷却 され 
た 容器 に 滴り 落ち 、 固 まり ます 。HCN は 凝固 点 が 高い (14" C) で す 。 す べ て の 
HCN が 生成 され た ら 、 フ ラス コ を 水浴 か ら 取 り 出し 、 し っ か り と 密封 し 、 再 び 液 
体 に な る まで 温め ます 。 リ ン 酸 安定 剤 を 追加 し て 再度 密封 し ます 。 
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注意 点 冷水 で は な く 、 冷 た い 水 を 使用 し て くだ さい 。 
コン デン サー。 HCN は 凝固 点 が 高い た め 、 冷 水 を 使用 する と 凝縮 器 内 
で HCN が 結晶 化す る 可能 性 が あり ます 。 こ の プロ セス は 、 よ り 高 純度 
の 製品 が 得 ら れる と いう 点 で 、 フ ェ ロ シア ン 化 物 を 使用 する 古い 方 法 を 
改良 し た も の で す 。 市 販 の HCN は 現在 、 ア ー ク 炉 内 で アン モニ ア と メタ 
ン ガ ス を 反応 させ る こと に よっ て 製造 され て いま す 。 非 常に 安価 で 効 
果 的 で す が 、 小 規模 生産 に は あま り 適し て いま せん 。 
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DTIVI HPYL 


っ ULF 人 ATE 


(IMS ) 


出典 - 化 学 品 供給 会 社 。 
形状 - 油 状 、 無 色 の 液体 沸点 188*C。" 取 り 扱い - 液体 を 
グロ ー ブ ボッ クス 内 で 移し ます 。 い か な る 状況 で も 、 蒸 気 を 吸入 する 
か 、 皮 膚 に 触れ な いよ うに し て くだ さい 。 一 度 の 暴露 で 、 修 復 不可 能 な 損 
傷 を 引き 起こ す 可 能 性 が あり ます 。 
これ は ひど いも 


の で す 。 

投与 量 -100 て 15 分 間 の 暴露 で 10 0 ppm (550 mg/ 立 方 メー ト 
ル ) 。 

症状 - 6 て 24 時 間 の 遅延 期間 後 、 副 鼻腔 と 喉 の 知 熱 感 、 気 管 支 炎 
裂傷 肺 水腫 (心臓 の 
腫れ ) 、 脳 浮腫 有 眠気 、 一 時 的 な 失明 な どの 症状 が 現れ ま 
す 。 肺 腎臓 肝臓 中 枢 神経 系 に 深刻 な 分 メージ を 与え ます 。 


詳細 ・DM S は 6 天 和 0MG あ SMMS 本 0 
死 的 で 陰険 な 化学 物質 で す 
遅延 期間 が 経過 する まで 、 最 初 の 暖 
露 で は 症状 が 現れ な いこ と が 多い 。 
この 薬剤 は 、 自 動車 の 車内 な どの 密閉 空間 の 処理 に 最適 で 
す 。 タ ー ゲ ッ ト の 体積 を 立方 メー トル と 考え て 、 こ の 量 を 2 倍 に する と 確 
実 で す 。 た と えば 、 標 準 サ イズ の 自動 車 の 室内 容積 は 約 5 立方 メー トル 
で す 。 し た が っ て 、5 グラ ム で あれ ば 、 に 
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使用 で きま す 。 暖 房 シ ステ ム の 中 か 近く が 最適 な 場所 で す 。 暖 房 シス 
テム の 熱 が 蒸発 を 促し ます 。 暖 房 シ ステ ム の 近く で な い 場 合 は 、 フ ロン 
トシ ー ト の 下 に 注ぐ だ け で す 。 冬 は DMS を 使用 する の に 最適 な 時 期 
で す 。 窓 は 通常 用 まっ て お り 、 蒸 気 の 濃 度 が 最大 に な り ま す 。 こ れ は 、 
密閉 され た 場所 で 使用 する 場合 の 他 の ほ と ん どの CW エー ジェ ント 
に も 当て は まり ます 。 
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DIMETHYL 


SULFOXIDE 


(DIVMISG ) 


情報 源 - た ロ E 還 E6、 歌 人 給 
いく つか の 

形状 - oe 
ニク また は 酸っぱ い ミ ルク の 匂い と 味 が し ます (個人 に よっ て 感じ 方 
は 異な り ま す )。 

取り 扱い - 純粋 な 状態 で は 特別 な 取り 扱い は 必要 あり ませ ん 。 涼 結 
や 汚染 か ら 保護 し て くだ さい 。 


投与 量 還 (詳細 を 参照 )。 

症状 - 変 動 

詳細 - DMSO O は 村 パレ ブ に 出来 する 一 般 的 な 浴 迷 で す 。 それ 自 
体 は 本 質 的 に 無毒 で ある と いう 点 で 、 こ の 本 の アイ テム の 中 で ユニ ー 
ク で す 。 そ の 価値 は 、 非 常に 微細 な 皮 内 浸透 剤 お よび 担体 剤 で ある と い 
う 事 実に あり ます 。 数 分 で 無傷 の 皮膚 に 浸透 し 、 混 合 さ れ た も の は すべ 
て 血 流 に 取り 込ま れ 、 外 部 に 跡 を 残し ませ ん 。 混 合 さ れる 毒素 や 皮 慮 
の 状態 に よっ て 吸収 率 は 異な り ま す 。 


例え ば 、 重 労働 に 慣れ て いる 人 の 手 は 、 毎 日 机 に 向かっ て 紙 を 押す 人 の 
手 より も 抵抗 力 が 強い で し ょ う 。 そ れ 自 体 は 鎮痛 お よび 抗 炎 症 薬 で あ 
り 、 特 に 関節 炎 や 筋肉 の 持 挫 に よく 効き ます 。 


他 の 薬物 や 化学 物質 と 混合 する と 効果 を 増強 し た り 
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薬 に よっ て は 、 そ の 効果 を 軽減 し ます 。 た と えば 、 疫 虫 剤 や 神経 ガス な ど 
の 有機 リン 化合 物 は 、 DMSO と 混合 する と 毒性 が 6 倍増 加 し ます 。 


リシン を DMSO と 混合 する と 、 巧 妙 か つ 致 命 的 な 優れ た 武器 と な る だ ろう 。 問 
題 は 、 リ シン が DMSO に 適切 に 溶解 し な いこ と で す 。 リ シン を 強酸 性 溶液 (pH4) に 
溶解 し DMSO と 混合 する こと で ある 程度 の 成功 は 得 ら れ ま し た が 、 さ ら な る 実 
験 が 必要 で す 。 何 ら か の 理由 は まだ 明確 に は 理解 され て いま せん が 、9096 
DMSO と 1096 水 の 方 が 1009%6 DMSO より も キャ リア 剤 と し て よく 機能 し ます 。 
実際 、 70%% と いう 低い 濃度 で も 、909% と ほぼ 同様 に 機能 し ます 。 


DMSO を 接触 と し て 使用 する に は 、 試 験 管 に 測 
定 さ れ た 量 の 毒素 を 入れ 、 か き 混ぜ な が ら DMSO を 一 滴 ず つゆ っ く 
り 加 え 、 毒 素 が すべ て 溶解 する まで 続け ます 。 こ の 単位 が 全量 で す 。 可 能 
な 限り 、 必 要 な 量 の 2 倍 の 量 の 毒素 を 使用 し て くだ さい 


この 溶液 は 、 ド アノ ブ や 椅子 の 座 面 な ど 、 対 象 者 が 触れ る 領域 に 塗布 で 
きま す 。 混 雑 し た 状況 で は 、 シ ャ ツ や ズボン の 後ろ に 飛び 散る 可能 性 が あり 
ます 。 拭 き 取 ろう と し て も 吸収 率 が 高まる だ け で す 。 誤 っ て こぼし た 場合 
は 、 吸 い 取り 紙 や 吸収 性 ティ ッシュ を 使用 し て 、 す ぐに 拭き 取っ て くだ さ 
い 。 そ の 部 分 を と すら な いで くだ さい 


接触 は 、 比 較 的 柔らか く 、 角 質 の な いり 皮膚 に 接触 し た と き に 最も 効 
果 を 発揮 し ます 。 経 口 授 取 す る と 、 胃 の 内 壁 か ら の 吸収 速度 が 速 ま り ま 
す 。 


接触 毒物 を 使用 する と き は 細心 の 注意 が 必要 で す 。 接 触 毒 物 は 自分 の 
皮膚 と 標的 の 皮膚 の 違い を 区 別 し ま せん 。 結 果 は 同じ で す 。 
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FENTANYL 


類似 体 - 3- メ チル フェ ンタ オイ ル 。 他 に も 多数 
出典 - - RX、 化 学 合成 。 制 御 さ れ た サブ 


形状 : 白 色 結晶 性 粉末 。(MW-336.46) 
取り 扱い - イオ ン の 吸入 や 摂取 を 避け て くだ さい 。 元 - 
3 生還 ] ミ リグ す 。 


投与 量 ラム 。 

症状 - 間 識 不明 お よび 急速 な 死亡 。 

詳細 - フェ ンタ ニル は 、 手 術 で 使用 され る 静脈 麻酔 薬 で す 。 イ ピエ ー 
ト と 同じ 効果 を も た らし ます が 、 は る か に 少な い 用 量 で 使用 で きま す 。 こ 
れ は 通常 、 最 大 で も 200 マイ クロ グラ ム を 超え ませ ん 。 発 作 が 非常 に 速い 
た め 、 中 毒 者 が 死亡 する 前 に 腕 か ら 針 を 抜く 時 間 が な か っ た ケー ス も あ 
る [ある ケー ス で は 、 被 害 者 が トラ ッ ク の 横 に 立っ て ドア に 寄り か か っ て い 
る の を 警察 が 発見 し た 。 彼 は 死ん で か ら 数 時 間 経 過 し て いま し た 。 1 ミ 0 
グラ ム は 、 静 脈 内 投与 し た 場合 に 急速 な 死亡 を 引き 起こ す の に 十分 な 
で す 。 フ ェ ン タニ ル の 類似 体 (化学 村 と 2 果 が 似 て いる ) の 中 に は 、 こ 
れ よ りさ ら に 強力 な も の も あり ge く 「 危 険 ドラ ッ グ 」 で す 。 こ 
れ は 、 「 サ ブリ メイ ズ 」 と いう 商品 名 で 、 1 ミリ リッ トル あたり 50 マ 
イク ログ ラ の 選 室 の アソ ブリ PCB お 売れ て いま 


フェ ンタ ニル と その 類似 体 は 秘密 研究 所 で 製造 され 、 合 成品 と し て 
路上 で 販売 され て いる 
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ヘロイン 。 こ の 供給 源 か ら 入手 で きる 可能 性 が あり ます が 価格 は 高く 、1 グラ 
ム あ た り 約 5.000 ドル で 販売 され て いま す 。 そ の よう な 化学 者 を 見 つけ た 場 
合 、 正 し く ア プロ ー チ すれ ば 、 他 の 必要 な 化合 物 の 製造 に 役立つ こと が 証明 さ 
れる か も し れ ま せん 。 フ ェ ン タニ ル を 製造 また は 使用 する 場合 これら が 管理 さ 
れ た 物質 で ある こと を 心 に 留め て お く こ と が 重要 で す 。 通 常 の 有毒 物質 の ほとん 
ど は 、 製 造 ま た は 所 持 が 違法 で は あり ませ ん 。 自 分 は 人 を 殺す た め だ け に 必 
要 で あり 、 違 法 薬 物 製造 業者 で は な いと いう あな た の 話 は 、 当 局 に 感銘 を 与え る 
こと は あり ませ ん 。 ま た 、 食 塩 粒 1 2 個 分 で も 十分 に OD が 発生 する た め 、 

取り 扱い に は 細心 の 注意 が 必要 で す 。 


フェ ンタ ニル の 製造 1) 次 の よう 
に 2 つの 溶液 を 調製 し ます - (A) N-(4- ピ ペリ ジル ) プ ロ ピ オア ニ リ ド 5 
部 、 炭 酸 ナ トリ ウム 6.85 部 、 ヨ ウ 化 カリ ウム 0.05 部 を ヘキサ ン 120 部 に 溶 
解 し ます 。 (B) B- フ ェ ニ ル エ チル クロ リド 3.8 部 を 4- メ チル -2- ペ ンタ ノン 
24 部 に 溶解 し ます 。 


2) スポ イト 、 メ カニ カル スタ ー ラ ー.、 二 流 ヘ ッ ド を 備え た 3 ロフ ラス コ に 
溶液 A を 入れ ます 。 ス ター ラー を オン に し て 、 溶 液 B を すべ て 加え 終わ る まで 
ゆっ くり と 滴下 し ます 。 ス ポイ ト の 口 を 塞ぎ 、 加 熱 マ ント ル を オン に し て 、 絶 え 
ず 揚 拓 し な が ら 27 時 間 選 流し ます 。 


3) 混合 物 を 熱い うち に 濾過 し 、 溶 媒 を 蒸発 させ ます 。 
スチ ー ム バス 上 の 液体 。 
4 ) 油 状 残留 物 が 残る の で 、 こ れ を ジイ ソ プ ロ ピル エー テル 1 60 部 に 溶 
解 し 、 透 明 に な る まで 数 回 濾過 する 。 


5) この 溶液 を 約 70 倍 量 に 濃縮 し ます 。 
6) 液体 を 約 0*C の 温度 で 約 2 時 間 冷 却 し て フェ ンタ ニル を 生成 し ま 
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自家 製 神経 ガス 、HNG ソ ー ス - 市 販 の 材料 の 組み 
合わ せ 。 


FORM - 液体 さま ざま な 色 と 粘 舟 度 (詳細 を 参照 )。 
取り 扱い - 皮膚 と の 接触 や 蒸気 の 吸入 を 避け て くだ さい 。 


投与 量 - 変動 し ます ( 表 を 参照 )。 
症状 - 瞳孔 が 失 る 、 視 界 が か すむ 、 人 鼻 水 、 胸 の 圧迫 


詳細 - サリ ン や VX な どの 従来 の 神経 ガス は 、 毒 性 が 高く 、 作 用 が 速い た 
め 、 特 に 価値 が あり ます 。 た だ し 、 製 造 が 比較 的 難し いた め 、 そ の 価値 は 低く な り ま 
す 。 ほ と ん どの 場合 、HNG は 適切 な 代替 品 で す 。 厳 密 に 言え ば 、HNG は ガス 
で は な く 、 そ の 点 で VX に 似 た エア ロ ゾ ル お よび 局所 毒 で す 。HNG は 簡単 に 
作る こと が で き 、 有 効 成分 (特定 の 殺虫 剤 ) と DMSO を 等 量 混ぜ る だ け で す 。 リ 
スト され て いる 製品 の ほとん ど は 、 市 販 さ れ て いる 抗 コ リン 剤 で 、 構 造 と 機能 が 
神経 ガス に 非常 に 似 て いま す 。 


これ ら の 薬剤 の 純粋 な 形態 は 、 さ ま ざ ま な 殺虫 剤 の 配合 に 使用 され て いま す 。 
し た が っ て 、 こ れ は 
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入手 する に は 最適 な 場所 で す 。 希 釈 溶液 は 小売 店 で 入手 で きま す が 、 必 
要 な 投与 量 が 増え る た め 、 あ まり 望ま し 9 り ま せん 。 接 触 毒 物 を 扱う 場 
合 合 と 同様 に 、 取 り 扱 い に は 注意 し て くだ さ 


と て も 簡単 に 作れ る の で 、 ず さん に な っ た り 不 注意 に な っ た り し て し まう 

可能 性 が ある 、 な ど と 騙さ れ な いで くだ さい 。 こ れ 以 上 真実 か ら か け 離れ 
た も の は あり ませ ん 。 毒 性 は 従来 の 神経 ガス に 非常 に 近い で す 。 実 際 、 必 
要 に な る まで は 作成 し な いこ と を お 勧め し ます 。 こ れ に より 、 ス トレ ー ジ 
の 問題 が 軽減 され ます 。 


自家 製 神経 ガス 
毒性 / 投 与 量 表 


すべ て の リス ト は 、DMSO と 50/50 の 比率 で すでに 混合 され た 毒素 
に 関す る も の で す 。 投 与 量 は 、 局 所 適用 の 場合 、 体 重 1 キロ グラ ム あ た り 
の 溶液 の ミリ グラ ム 数 (mg/kg) で 表 さ れ ま す 。 す べ て の リス ト は 商標 名 
で す 。 


人 mg/kg 
フェ ンス ルフ ォ チ オン 0.8 
ミ パ フォ ックス ・ イ ソ ペ スト クス 1.2 
ダイ ム フ ォ ックス 0.4-0.8 
フォ レー ト ・ テ ィ メ ッ ト 0.5 
2 0.4 
シス トッ クス 、 デ メト ン 1.0 
テル ブフ ォ ス 、 カ ウン ター 1.2 


注意 - TEPP は 湿っ た 環境 で 約 6 時 間 で 分 解 し ます 。 残 り は 気象 条 
に て した ED 
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毒素 - マス ター ドガ ス 。 ジ クロ ロ エ チ ルス ルフ ィ ド 、H。 

出典 - 化学 合成 。 

形状 - 透明 な 現 斑 色 の 油 状 液体 。 匂 い は ホー スラ ディ ッシュ や マス 
ター ド に 似 て いま す (名 前 の 由来 ) 。 
14"C で 固まり ます 。 (MW-159.08)。 

取り 扱い - 液体 また は その 蒸気 と の 接触 を 避け て くだ さい 。 優 れ た 軍 
用 ガス マス ク と 除 染 スー ツ が 必要 で す 。 冷 た く 保 た れ て いれ ば 輸送 は 
SVF シー ル を 通過 す 

可能 性 が あり ます 。 こ の 特性 に より 、 安 全 に 保管 する こと が 非常 に 困難 
8 り ま す 。 


投与 量 - 1 リッ トル あたり 0.15 mg を 10 分 間 暴露 する と 致死 量 と 
な り 、1 リッ トル あたり 0.07 mg を 30 分 間 暴 露 す る と 致死 量 と な り ま 
す 。1 リッ トル あたり 0.001 mg と いう 低 濃度 で も 1 時 間 暴 露 する と 目 
を 攻撃 し ます 。 

症状 - 4 て 6 時間 後 、 目 の 炎症 、 皮 膚 の 水 交 ま た は 潰瘍 、 鼻 、 喉 肺 の 炎 
症 。 一 時 的 な 失明 は 数 週間 続く こと も あり ます 。 水 導 は 治り が 非常 に 遅い 
で す 。 


詳細 - マス ター ドガ ス (H) は 、 古 い 化学 兵器 の 1 つ で す 。 「 戦 争 ガ ス の 王 」 
と し て 知ら れ 、 第 一 次 世界 大 戦 の 総 死 傷 者 数 の 2596 を 占め まし た 。 強 い 集中 や 長 
時 間 の 暖 器 が な い 限 り 、 過 度 に 致死 的 で は あり ませ ん が (平均 死亡 率 2%) 、 
エリ ア 拒 否 に 関し て は これ に 勝る も の は な く 、 多 数 の 死傷 者 を 引き 起こ す 可 能 
が あり ます .。 症 状 は 低 濃度 で 発生 し 、 屋 外 で は 数 週間 活動 し 続け る 可能 性 が あり 
ます 。 こ れ は 、「-persistent」 エ ー ジ ェ ン ト と し て 分 類 さ れ ま す 。 


H は 冷た く 保 管 し て お け ば 比較 的 安全 に 取り 扱う こと が で きま す が 、 液 体 ま 
た は その 花 気 と 接触 する も の は すべ て 、 漂 白 剤 浴 液 で 徹底 的 に 洗浄 する 必要 が 
あり ます 。 H は 2 つの 方 法 で 調製 で きま す 。 チ オジ グリ コー ル に 塩酸 を 添加 す 
る 方 法 と 、 液 体 二 塩化 硫黄 に エチ レン ガス を バブ リン グ す る 方 法 (レビ ン シ ュ 
タイ ン 法 ) で す 。 私 た ち が 取 る ルー ト は 後者 で す 。 H の 製造 は 単純 な プロ セ 
ス で は あり ます が 硫黄 の 性 質 の た め 非 常に 危険 で す 。 
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使用 し た ジ ク ロ ラ イド と 完成 品 。 レ ビン シュ タイ ン 法 で 作ら れ た H に は 約 

30% の 不純 物 が 含ま れ て いま す が 、 こ れ ら は 現場 で の 使用 に は 問題 が な いこ 
と が 証明 され て いま す 。 保 管 中 に ガス が 発生 し 、 適 切 に 排気 され な いと 圧力 が 
上 昇 し 、 爆 発 を 引き 起こ す 可 能 性 が あり ます 。 こ れ ら は 、 漂 白 剤 溶液 を 通し て 泡 
立て て 汚染 を 除去 する 必要 が あり ます 。 H は 、 液 体 を その 体積 の 約 5 倍 の 漂 
白 剤 溶液 加え る こと に よっ て 破壊 で きま す 。 30 分 後 、 安 全 に 廃棄 で きま す 。 


エチ レン と 二 塩 化 硫黄 は どちら も 市 販 さ れ て いま す 。 こ れ ら を この ソー ス 
か ら 入 手 で きる 場合 は 、 手 順 A と B を 省略 し 、 手 順 C で 説明 する よう に 組み 
合わ せる こと が で きま す 。 


マス ター ドガ ス (H) の 調製 
ステ ッ プ A - 二 塩 化 硫黄 の 調製 。 
1) 粉末 硫黄 100 グラ ム を 500 ml の 沸騰 フラ スコ に 入れ ます 。 


2) 硫黄 が 溶け る まで フラ スコ を オイ ル バ ス で 加熱 し ます ( 約 215*C)。 


3) 1 つの 穴 に ある 長 さ の ステ ン レ ス 鋼 チュ ー ブ が 取り 付け られ 、 も う 1 つ 
の 穴 に ある 長 さ の プラ スチ ッ ク チュ ー ブ が 取り 付け られ た 2 穴 ス トッ パー を 配 
置 し ます 。 ス テン レス 鋼管 は 硫黄 の 底 近 くま で 延長 する 必要 が あり ます 。 


4) プラ スチ ッ ク チ ュー ブ を 500ml フラ スコ に 接続 し 、 永 / 塩 冷却 槽 で 冷 
却 し ます 。2 本 目 の プ ラス チッ クチ ュー ブ を ここ か ら ウ ォ ー タ ー ト ラッ プ ま で 伸 
ば し ます 。 

5) ガス 発生 ボトル に 次 亜 塩素 酸 カ カルシウム 100 グラ ム を 入れ ます 。 塩 酸 
と 水 を 半分 ずつ 混ぜ た も の を 少 し ずつ 加え 始め ます 。 こ の 酸 の 混合 物 は 合計 
200 グラ ム 必 要 で す 。 黄 緑色 の 塩素 ガス が 発生 し 始め る は ず で す 。 発 生 し な い 


場合 は 、 軽 く < 熱 を 加え る と ガス が 発生 し ます 。 


6) 硫黄 が 塩素 を 吸収 する と 、 二 塩化 硫黄 に 液化 し 始め ます 。 こ れ が 蒸発 
し 、 冷 却 さ れ た フラ スコ に 集まり ます 。 
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7) 液体 が すべ て 収集 フラ スコ に 収まっ た ら 、 冷 却 し て 2 イン チ の コー ヒー 
フィ ルター で 濾過 し ます 。 


注 - 一 塩化 硫黄 は 、 非 常に 腐食 性 が 高く 、 目 、 鼻 、 喉 を 刺激 する 危険 
な 化学 薬品 で す 。 そ れ に 応じ て 対処 し て くだ さ し 


ステ ッ プ B - エチ レン の 調製 
1) 薄い ペー スト を 形成 する の に 十分 な 量 の 清潔 で 乾燥 し た 砂 が 入っ た フ 
ラス コ に .、 濃 硫酸 4 部 と 変性 エタ ノー ル 1 部 の 混合 物 を 入れ ます 。 


2) フラ スコ を 油 浴 で 約 170*C に 加熱 し ます 。 発 生 し た ガス を 水洗 浄 機 に 
し 、 次 に 弱い 替 性 ソー タダ 洗浄 機 に 通し ます 。 こ れ に より ガス が 精製 され ます 。 


ステ ッ プ C - マス ター ドガ ス の 調製 ステ ッ プ B の 最 

後 の ウ ォ ッ シャ ー ボ トル か ら チ ュー ブ を 出し 、 エ アレ ー タ ー に 接続 し て 、 
氷 / 塩 浴 で 冷却 し て いる 二 塩 化 硫黄 の フラ スコ に 入れ ます 。 発 生 器 が ガス を 生 
成 し な く な る まで ガス を 吹き 込み ます 。 次 に 、 フ ラス コ を グロ ー ブ ボ 4 
入れ て 比重 を 確認 し ます 。 約 10 ml を 試験 管 に 抜き 取り 、 比 重 計 で 確認 し 
す 。 少 な く と も 1.27 で ある 必要 が あり ます 。 そ う で あれ ば 、 2 
に 戻 し 、 保 存 ボ トル に 注ぎ ます 。 し っ か り と 密 S 圭 し 、 上 部 を ワ ックス に 浸 し ます 。 
比重 が 正しく な い 場 合 は 、 正 し く な る まで ガス 発生 ステ ッ プ を 繰り 返し ます 。 
試験 管 旧 と 比重 計 を 漂 剤 溶液 の ビー カー に 入れ て 陳 染 し ます 。 


マス ター ドガ ス の 精製 何ら か の 理 
由 で 、 お そら く 何 ら か の 特別 な 装置 の た め に 、 高 純度 の Il サン プル が 必要 
な 場合 は 、 次 の ラボ 精製 プロ セス を 使用 し ます 。 必 ず 低 温 で 行っ て くだ さい 。 そ 
の 過程 で H. の 少な く と も 半分 が 失わ れる た め 、 特 に 必要 な 溶媒 や 機器 を 考 
慮 する と 、 大 規模 な 使用 に は あま り 現 実 的 で は あり ませ ん 。 
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1 高温 で の 分 別 蒸留 用 の 蒸留 装置 を セッ ト ア ッ プ し ます 。 
フラ スコ を 高温 の シリ コー ン オ イル を 入れ た オイ ル バ ス に 置 


さま す 。 
2) H の サン プル を 濾過 し 、 フ ラス コ を 半分 ほど 満た し ます 。 


3) 蒸留 し 215” - 217'"”C を 超え る 分 画 を 収集 し ます 。 収 集 フ ラス コ は 氷 浴 
で 冷却 する 必要 が あり ます 。 


これ は H の 非常 に 良い グレ ー ド で あり 完全 に 適切 で す 
ほとん どの 上 四 9 に 。 さ ら に 純粋 な も の が 必要 な 場合 は 、 ス テッ プ 4 に 進み ま 
す 。 

4) 13 グラ ム の サン プル を 氷 浴 で 冷却 し て お いた 無水 エタ ノー ル 200 
cc に 溶解 し ます 。 次 に 、 フ ラス コ を し っ か り と 閉め 、 ド ライ アイ ス / ア セト ン 浴 
(-75? て -80" C) で さら に 30 分 間 冷 却 し ます 。 


5) 結晶 か ら 液体 を 慎重 に 注ぎ 出し 、 新 し い ア ルコ ー ル を 追加 し て 手順 4 
を さら に 2 回 繰り 返し ます 。 


本 計 唱 か ら 液体 を 注意 深く 注ぎ 出し 、 予 冷 し た 石油 エー テル 200cc に 溶 


日 は 再 結 開化 し て 大 き な 結 晶 に な り ま す 。 
7 ) 液 体 を 捨て 、 真 空 下 5 ?C で 結晶 か ら 残 り の 溶媒 を 蒸発 させ る 。 収 量 は 約 


7 て 8 グ ラム で す 。 


覚え て お いて くだ さい - H と 溶媒 を 5"C 以下 に 保つ こと が 非常 に 重要 で 
す 。 こ れ が H を 処理 する 唯一 の 安全 な 方 法 で す 。 
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ソー ス - タバ コ か ら 抽 出 。 
態 - 淡 黄 褐色 の 油 状 の 液体 。 空 気 に 触 れる と 黒く な り ま す 。 


分 子 量 - 162.23 取 り 扱 い - 特 に 皮膚 と の 不 必要 な 
接触 を 避け て くだ さい 。 


用 量 - 非 喫煙 者 また は 軽度 の 喫煙 者 の 場合 は 80 mg (2 滴 )。 
へ ヘビースモーカー の 場合 は 最大 6 滴 必 要 に な る 場合 が あり ます 。 
用 量 が 多い ほど 効果 は 早く 現れ ます が 、 大 量 に 摂取 する と 激しい 
嘱 叶 を 引き 起こ すこ と が ある の で 注意 が 必要 で す 。 望 まし い 効果 を 
得る た め に は 、 胃 の 中 に ニコ チン が ほとん ど また は まっ た く 残 ら な 
い 可 能 性 が あり ます 。 

症状 - 投与 量 に 応じ て 、 呼 吸 抑制 、 意 識 消失 、5 分 か ら 4 時 間 以 内 に 死亡 。 


詳細 - ニコ チン は タバ コ か ら 抽 出さ れる アル カロ イド と し て よく 知ら れ て お 
り 、 重 量 で 29% 896 の 割合 で 存在 し ます 。 水 と アル コー ル に 溶け ます 。 ニ コチ 
ン は 粘着 性 が ある た め 、 発 射 毒 と し て 非常 に 役立ち ます 。 そ れ は それ 自体 で 、 ま 
た は 粉末 毒 の 結合 剤 と し て うま く 機能 し ます 。 国 内 の 一 部 の 地域 、 特 に 南部 で 
は 商業 的 に 入手 可能 で あり 、 そ こ で は 虫 剤 と し て 使用 され て いる 。 最 も 一 般 
的 な 形態 は 硫酸 塩 (Black Leaf 40) で す が 、 人 遊離 塩基 も 入手 可能 で す 。 場 合 
に よっ て は 検索 が 必要 に な る 場合 が あり ます 。 
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ラボ グレ ー ド (989%) を 見 つけ る の は 難し いで す が 、 そ れ だ け の 価値 は 
あり ます 。 一 部 の 化学 薬品 小売 業者 は 、 通 常 は 在庫 品 で は な いた め 、 注 文 
に 応じ て くれ ます 。 こ れ で 250ml 入 り ま し た 。 正 し い 方 法 で 小売 業者 に 
アプ ロー チ す れ ば (つま り 、 普 通 の 人 以外 の 何者 で も な いよ うに 見 え 

て 、 希 望 する 化学 物質 に つい て 少し 背景 調査 を すれ ば ) 、 一 般 市 場 で 
入手 可能 な も の に 驚く こと で し ょ う 。 必 要 に 応じ て 賢く 議論 で きる よう に 
購入 し て くだ さい ) 。 値 段 を 聞く と 窒息 する か も し れ な い が 、 サ キシ トキ 
シン か ら ボ ツリ ン ま で あら ゆる も の を 高値 で 供給 する 化学 会 社 が ある 。 


ニコ チン の 生成 1) オー ブン を 
250"F に 10 分 間 予 熱し ます 。 消 す 。 


タバ コ を クッ キー シー ト の 上 に 置き 、 約 10 分 間 乾 燥 させ ます 。 オ ー ブ ン 
の ドア は ひび 割れ た まま に し 、 焦げ な いよ うに 注意 し て て くだ さい 。 


2) 乾燥 し た ら 、 タ バ コ を 細か い 粉 末 に 粉砕 し ます 。 
これ を 瓶 に 入れ 、 容 量 の 2 倍 の 石灰 水 を 注ぎ ます 。 


3) 沸騰 直前 まで 5 分 加熱 し 、 火 か ら 下 ろ し ます 。 
加熱 し て 一 晩 放 置 し ます 。 時 々 振 つて くだ さい 。 
4 ) 沸 騰 す る まで 再 加熱 し 、 濾 過 し て タバ コ の 粒子 を 除去 する 。 


5) 蒸留 器 に 液体 を 1/3 ン 1/2 ほ ど 入 れ . 沸 勝 石 を いく つか 加え て 、 液 
体 が ほぼ な く な る まで 蒸留 し ます 。 
茶色 が か っ た 黒色 の 残留 物 が 残り ます が 、 こ れ は 主 に 
ター ル 。 

6 ) 留 出 物 を 室温 まで 冷却 する 。 等 量 の エチ ル エ ー テ ル を 分 液 漏斗 
に 加え 、 数 分 間 振 と うし ます 。 


7) 層 を 分 離さ せま す 。 底 を 描き ます 
( 水 ) 層 に し て 捨て ます 。 
8) 上 部 (エー テル ) 層 を 通気 ホ ー ス を 外側 に 向け て フラ スコ に 入 、 


れ ま す 。 フ ラス コ を 熱湯 の 入っ た 鍋 に 入れ ます ( 鍋 や フラ スコ を 直接 加熱 


じ が V で くだ さぁ 
エー テル は 非常 に 爆発 性 が あり ます 。 エ ー テ ル を 沸騰 させ て 除去 し ます 。 必 要 に 応 
じ て 鍋 に さら に 熱湯 を 追加 し ます 。 


ニーーーーーーーーーー-ーーーーーーー-ー ニ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーー ーーー ーー ] 


9) 残っ て いる の は 非常 に 良質 の ニコ チン で す 。 
し っ か り と 密閉 し た ボトル に 保管 し て くだ さい 。 

注 - 前 述 し た と お り 、 エ ー テ ル ガ ス は 爆発 性 が あり ます .。 裸 火 
や 発熱 体 の 周囲 で は 絶対 に 作業 し な いで くだ さい 。 作 業 場 に そ 
の 煙 が 溜まら な いよ うに し て くだ さい 。 照 明 の スイ ッ チ か ら の 火 
花 で も 煙 に 引火 する 可能 性 が あり ます 。 こ れ は 当局 が 違法 薬物 研 
究 所 を 摘発 する 主 な 方 法 の 1 つ で ある た め 、 煙 を 排出 する と き 
も 注意 し て くだ さい 
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出典 - トウ モロ コン (ricinus Comunis) の 種子 。 


形状 - 白色 の 非 唱 質 粉末 。 

分 子 量 - 65,000。 

取り 扱い - 常に 防塵 マス ク と 手袋 を 着用 し て くだ さい 。 

投与 量 - タイ プ #1 - 経口 で 10 mg。 タ イプ #2 - 経口 で 2 mg 吸入 投与 量 は 
経口 投与 の 約 10 倍 少な い 。 注 射 投与 量 は 吸入 と ほぼ 同じ 。 


症状 - 経 口 - 数 旬 三 れ て 嘱 吐 と 高熱 が 起こ り ます 。 症 状 の 発症 か ら 1 
ぐ て 4 日 後に 死亡 する こと も あり ます 注射 また は 吸入 、 経 口 で も 同様 で す 
が 、 数 時 間 以 内 に 症状 が 現れ 、 数 日 以内 に 死 二 する こと が あり ます 。 


詳細 ・ ト ウゴ マ の 種子 か ら 抽出 され た 有毒 タン パク 質 で す 。 
これ は 、 ア メリ カ 南 西部 で よく 見 られ る 野 


生ま た は 栽培 観 芝 用 低 木 で す 。 
この 種子 に は 、 直 径 約 5/8 イン チ の 非常 に 小さ な と げ の ある 緑色 
の 種子 の 朝 が 含ま れ て いま す 。 この 粉末 を 分 解す る と 小さ 
な 便 い 種子 が 現れ ます 。 


リキ ニス は 、 既 知 の 植物 毒 で は な い 致死 性 の 物質 で す 。 また 、 解 前 し 
て も 病変 が 検出 で き な い と いう 利点 も あり ます 。( 注 : 現 在 、 イ ギリ ス の 
リー ド 大 学 で 、 
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リシン や その 他 の 有毒 タン パク 質 の 検出 。 こ の 検査 は 非常 に 複雑 で 、 お 
そら く こ れ ら の 毒素 の いずれ か が 使用 され た と いう 強い 疑い が ある 場 
合 に の み 使 用 され ます 。 ブ ル ガ リ ア の 反 体 制 派 ゲ オル ギ 。 マ ルコ フ は 、 
1978 年 に リシン を 詰め た ペレ ッ ト を 発射 する 傘 銃 で ロン ドン で 暗殺 さ 
れ た 。 数 時 間 以 内 に 彼 は 高熱 と 忠 吐 を 発症 し まし た 。 3 日 後に 彼 は 亡 く 
な っ た 。 当 時 、 敗 血 症 で 死亡 し た と 考え られ て いた が 、 解 剖 の 結果 、 大 服 
部 に 小さ な プラ チ ナ 粒 が 埋め 込ま れ て いる の が 発見 され た 。 顕 微 鏡 検 
査 に より 、 ペ レッ ト に 互い に 90" の 角度 で 開け られ た 2 つの 穴 が 明らか に 
な り ま し た 。 ブ リタ イフ ル ・ ポ ー ト ンダ ウン ズ 化 学 戦 セ ンタ ー で の 検査 で 
は 毒素 の 痕跡 は 見 つか ら な か っ た が 、 豚 に リシン 溶液 を 注射 する と 同 
様 の 症状 が 生じ る こと が 判明 し た 。 (ブタ の 生理 機能 は 、 多 く の 点 で 
人 間 と 非常 に よく 似 て いま す 。 ブ タ が 死亡 する 量 は 、 そ の 体重 の 人 間 が 
死亡 する 量 に 相当 し ます 。 ) 


リシン は 普通 の 水溶 液 に は 溶け ませ ん が 、 弱 酸性 の 水 や レモ ン 汁 と は よく 混 ざ 

り ま す 。 注 射 用 に pH 3.8 4.0 の 水 に 溶かす か 、 経 口 摂取 や 吸入 用 に 細か く 粉 末 
に する こと が で きま す 。 唯 一 の 欠点 は 熱 に 弱い こと で す 。 つ まり 、 固 体 の 場合 は 100* 
C 以上 に 、 溶 液 の 場合 は 60*C て 70*C に 加熱 する と 不 活性 化し ます 。 粉 砕 の 熱 で 
も 毒素 は 破壊 され ます が 、 ス プー ン の 背 な ど を 使用 し て ガラ ス の 表面 で 軽く 砕 

く と 不 活性 化 は 起こ り ま せん 。 こ の 制限 が あっ て も 、 リ シン は 入手 可能 な 毒物 の 中 で 

は 最も 完全 な 毒物 で す 。 無 臭 、 無 味 、 検 知 不能 、 治 療 不能 、 微 量 摂取 で 致死 的 で す 。 
グラ ム 当 た り の リシン の 致死 率 は ほとん どの 神経 ガス より も 高い で す 。 こ れ ほ ど 強 
力 な も の は 、 最 大 限 の 注意 と 敬意 を 持っ て 取り 扱う 必要 が あり ます 。 


2 つの 製造 方 法 を 検討 し ます : タ イプ 1 (フィ ー ル ド グレ ー 
ド ) - アセ トン 、 食 塩 を 使用 。 
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エプソム ソル ト と 水 。 グ ラム 以下 の 量 を 生産 する た め の こ れ ま で で 最 
も 簡単 な 方 法 で す 。 唯 一 の 欠点 は 、 生 成 さ れる リシン が 2 番目 の 方 法 
ほど と 純粋 で は な いこ と で す 。 


タイ プ 2 (ブレ ンダ ー 法 ) - アセ トン 和希 硫酸 、 水 酸化 ナトリウム ( 共 
性 ソー ダ )、 炭 酸 ナ トリ ウム (洗濯 ソー ダ )、 硫 酸 ナ トリ ウム 、 四 塩化 炭素 
を 使用 し ます 。 使 用 する 化学 物質 と 設備 は 多く な り ま す が 、 純 度 が は 
る か に 高い 製品 が 製造 され ます 。 使 用 する 化学 物質 は すべ て 安価 で 簡 
単に 入手 で きま す 。 こ の 方 法 は 、 野 戦 用 より も 大 量 生産 を 目的 と し て お 
り 、 実 際 に は 陸軍 の 化学 戦 部 門 が 使用 する リシン を 製造 する た め に 開 
発 さ れ ま し た 。 


タイ プ # 1 (フィ ー ル ド グ レ ー ド ) リシン 製造 に 必要 な 
材料 : ヒマ 豆 の 種子 約 1/2 カッ プ 、1 パイ ント の 瓶 2 つ 、 フ ィ ル タ 
ーー 漏斗 1 つ 、 コ ー ヒー フィ ラー、 ア セ トン 1 パイ ン ト 、 食 塩 、 水 、 ペ ンチ 
1 組 。 


1) ペン チ で 種 を そっ と 割り 、 硬 い 外 殻 を 取り 除き ます 。 種 の 果肉 を 
瓶 の 中 に 入れ ます 。 


2) 全 て の 種 の 殻 が むけ た ら 、 瓶 の 中 の 果肉 を アセ トン の 6 倍 
の 量 で 覆い ます 。 ス プー ン や 棒 で 豆 が 砕け る まで つぶ し ます 。 


これ を 一 晩 放 置 し ます 。 塊 が 形成 され る の を 防ぎ 、 で きる だ け 多 く の 油 
を 除去 する た め に 、 定 期 的 に 底 の マッ シュ を つつ いて か き 混 ぜ る 必要 
が あり ます 。 3) 漏斗 に コー ヒー フィ ルター の 1 つ を 並べ 、 そ こ に アセ 
トン / 豆 パ 

ルプ スラ リー を 注ぎ ます 。 水 を 切っ た ら フ ィ ル ター を 新聞 紙 の 上 に 
広げ 、 一 晩 乾燥 させ ます 。 瓶 の 中 の アセ トン / 油 溶液 を 捨て ます 。 


粉 の 感触 を 確か め て くだ さい 。 電 いた と き に 固まっ て し まう 場合 は 、 ま だ 油 
分 が 多 す ぎ ま す 。 そ の 場合 は 、 細 か い 電 いた 粉 が で きる まで 手順 3 を 繰り 
返し ます 。 

4) フィ ルター か ら 粉 末 を か さき 出し て 2 つつ 目 の 瓶 に 移し 、 ぬ る ま 湯 ( 熱 
く な い ) の 塩水 を 入れ ます 。 
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(溶液 100 ミリ リッ トル あたり 塩 10 ミリ リッ トル )。 こ れ を 一 晩 放置 し 、 時 々 瓶 を 
振っ て くだ さい 。 
5) この 溶液 を 濾過 し 、 フ ィ ル ター に 捕 集 し た 固形 物 を 捨て ます 。 


6) エプソム 塩 の 飽和 溶液 を 等 量 加 え 、 勢 いよ く 振っ て 放置 し ます 。 し ば らく 
する と 、 溶 液 か ら 細か い 白 い 粉 が 沈殿 し ます 。 こ れ が リシン で す 。 沈 殿 が 止ま っ 
た ら 、 底 の 粉 を か き 混ぜ な いよ うに 注意 し な が ら 、 で きる だ け 多 く の 液体 を 慎重 
に 注ぎ 出し ます 。 残 っ た 液体 を 濾過 し 、 室 温 で 一 晩 乾燥 させ ます 。 濾 液 が 乾い た 
ら 、 ゴ ム 手 袋 と 防塵 マス ク を 着用 し ます 。 フ ィ ル ター か ら リ シン を 慎重 に こす り 
落と し 、 密 閉 容器 に 保存 し ます 。 


注 : こ の プロ セス の 最適 温度 は 25*C で す 。 溶 液 が 冷た い 場合 は 、 不 可 
能 で は な い に し て も 、 沈 殿 を 引き 起こ すこ と が 困難 に な り ま す 。 必 要 に 応じ て 、 
温水 を 入れ た 洗面 器 で 瓶 を 温め ます 。 熱 く な る と 毒素 が 破壊 され て し まう の で 
注意 し て くだ さい 。 


タイ プ 2 リ シン 製造 (ブレ ンダ ー 法 ) 
1) 豆 を 丸ごと ブレ ンダ ー に 注ぎ ます 。 豆 が か ぶる くら い の ア セト ン を 加え 、 
1 分 間 挽き ます 。 豆 が すべ て 挽 か れ 、 温 度 が 上 が りす ぎ て いな いこ と を 確認 し ま 


O 


2) 豆 パル プ の 4 倍 の アセ トン を 加え て 
ブレ ンダ ー に 入れ て 数 分 間 液 化 さ せま す 。 

3) アセ トン を 捨て 、 同 量 を 補充 し ます 。 数 分 間 再 度 液化 させ ます 。 使 用 し た 
アセ トン は 捨て ます 。 

4 ) ス ラリ ー を 濾過 し 、 濾 液 を 完全 に 乾燥 させ る 。 


5) 濾液 を ブレ ンダ ー に 加え 、 pH 3.8、 温 度 25? の 蒸留 水 を 4 倍加 えま す 。 
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C. 数 分 間 液化 させ ます 。 注 : 好ま し い pH 範囲 は 3.5 ^ 4.0 で す 。 最 適 な pH 範 
囲 は 3.8 で す 。 希 塩酸 も 使用 で きま す が 、pH 調整 に は 596 硫酸 が 推奨 され ます 。 


6) スラ リー を 濾過 し 、 濾 液 を 捨て る 。 

7) 596 を 使用 し て 、 こ の 溶液 の pH を pH 7 て 8 に 上 げ ま す 。 
水 酸 化 ナトリウム また は 12% 炭 酸 ナ トリ ウム 。 

8 ) 溶 液 を 16 .7 硫酸 ナトリウム 溶液 (10 ポ ンド の 水 に 対し て 2 ポン ド 
の 塩 ) で 処理 し て 毒素 を 沈 典 さ せる 。 一 度 に 少し ずつ 添加 し 、 毒 素 が 沈殿 し な く 
な っ た ら 添 加 を 中 止 し ます 。 追 加 の 間隔 は 最大 5 分 間 に し て くだ さい 。 


9) 溶液 を 濾過 し 、 液 体 を 捨て ます 。 濾 液 を 硫酸 ナトリウム 溶液 で 洗い ます 。 


これ に より 、 さ ら に 15% の 無毒 な 窒素 が 除去 され ます 。 


10 ) 濾 液 を 乾燥 させ 、 四 塩化 炭素 で スラ リー に し て 浮遊 選 
別に より リシン を 分 離す る 。 カ ー ボ ン テ ッ ト は 発がん 性 物質 の 疑 
い が あ り 、 有 毒 な ガス を 発生 する た め 、 取 り 扱い に は 注意 し て く 
だ さい 。 リ シン は 上 部 か ら す くい 取ら れ ま す 。 乾 燥 させ て 慎重 に 
粉 砕 し ます 。 

1 1 ) リ シン を その 重量 の 3 倍 の 蒸留 水 に 添加 し 、5 % 硫 酸 を 使用 し て pH3 . 
8 に する 。 


12 ) ス ラリ ー を 濾過 し 、pH7 て 8 に 達する まで 1 2 % 炭 酸 ナ トリ ウム 溶 
液 を 少し ずつ 加え る こと に よっ て pH を 中 和 す る 。 


13) 硫酸 ナトリウム 溶液 を 加え る と .、2 回 目 の 沈殿 が 起こ り ま す 。 沈 典 に は 
45 分 か か り ま す 。 


1 4 ) 溶 液 を 濾過 し 、 フ ィ ル ター 上 で リシン を 硫酸 ナトリウム 溶液 で 洗浄 し 
て 、 さ ら に 無毒 な 窒素 を 除去 する 。 


15) 濾液 を 乾燥 させ 、 丁 寧 に 粉砕 し 、 そ の 重量 の 5 倍 の 四 塩 化 炭素 で スラ リ 
ー 化 し 、 浮 選 に より 硫酸 ナトリウム を 分 離し ます 。 


表面 か ら リ シン を すく い 取り ます 。 す る と 窒素 含有 量 が 40 ~ 509% か ら 15 て 
189%% に 減り ます 。 
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16) 乾燥 させ て 、 丁 寧 に 細か い 粉 末 に な る まで 粉砕 し ます 。 
密閉 容器 に 入れ て 熱 か ら 守 っ て 保管 し て くだ さい 。 


注意 粉砕 工程 は 、 こ の 作業 の 最大 の 弱点 で す 。 粉 砕 に よっ て 発 
生 す る 熱 に より 、 毒 素 は 簡単 に 不 活性 化 さ れ ま す 。 こ の 問題 を 解消 する 空 
気 粉砕 機 が 開発 され 、 市 販 さ れる 可能 性 が あり ます 。 最 良 の 結果 を 得る 
に は 、 リ シン を で きる だ け 細 か くす る 必要 が あり ます 。 


GB イソ プロ ピル メチ ル ホ ス ホ ノ フル オリ デー ト 出典 - 優 


れ た 化学 実験 室 で の 合成 。 
形状 - 薄い 油 状 の 液体 、 色 は 透明 か ら 琉 垢 色 、 無 臭 。 沸 点 158*C。 


分 子 量 - 140.9 取 り 扱 い - 吸入 、 摂 取 、 皮 膚 へ 
の 接触 を 避け て くだ さい 。 際 染 装置 を 備え た グロ ー ブ ボッ クス 内 で 
の み 取 り 扱 っ て くだ さい 。 良 質 の 軍用 ガス マス ク を 用 意 し て くだ さい 。 


投与 量 - すべ て の ルー ト を 通じ て 非常 に 低 量 で す 。 吸 入 量 は 10mg で 
す 。 経 口 授 取 量 は その 約 半 分 で す 。 化 合 物 の 揮発 性 に より 、 皮 膚 吸収 量 は 
約 1500 mg で す 。 GB を 同 量 の DMSO と 混合 する と 、 蒸 発する 前 に 
皮膚 か ら 吸 収 さ れ ま す 。 純 粋 な GB が 皮膚 の 切り 傷 に 接触 する と 、 吸 収 は 
急速 に な り ま す 。 


症状 - 瞳孔 が 小さ く な る 視界 が ぼや ける 、 鼻 水 が 出 る 、 胸 が 締め 付 
けら れる 、 吐 き 気 、 下 痢 、 皆 睡 、 呼 吸 不 全 。 濃 度 に 応じ て 通常 1 分 か ら 10 
分 以内 に 死亡 し ます 。 


致死 量 に 達し な い 場 合 通 常 は 1 3 日 で 完全 に 回 復 し ます 。 た だ し 数 
日 間 に わ た っ て 摂取 し た 場合 は 、 摂 取 量 が 累積 され ます 。 


サリ シン 
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詳細 ・GB は 、 第 二 次 世界 大 戦中 に ドイ ツ が 開発 し た 2 番目 の 神経 ガス で 
す 。 現 在 、GB は 米国 の 標準 的 な 神経 ガス で あり 、 大 量 に 保管 され る ほか 、 さ ま 
ざま な 弾薬 に 詰め 込ま れ て いま す 。 


GB の 合成 は 非常 に 簡単 で す が 、 有 機 化学 の 手順 に 詳し く な い 人 に と っ て は 非 
常に 危険 で す 。 使 用 され る 化学 物質 の 多く は それ 自体 が 危険 で す 。 1 つ は 

水 と 接触 する と 爆発 し 、 も う 1 つ は 常温 で 麻酔 ガス と し て 爆発 し ます 。 合 成 を 
試み る 前 に 、 す べ て の 化学 物質 と プロ セス を 徹底 的 に 調査 する 必要 が あり ま 
す 。 爆 発 や 偶発 的 な 中 毒 を 避け る た め に は 、 す べ て の 安全 対策 を 厳密 に 遵守 
する 必要 が あり ます 。 率 直 に 言っ て 、 よ り 強 力 で 安全 な 毒素 は 存在 し ます 。 毒 性 
に お いて GB に 近い 優れ た 混合 物 は 、 殺 虫 剤 パラ チオ ン と DMSO の 50/50 
混合 物 で す 。 こ れ は 小 規模 な 用 途 で は より 実用 的 で 、 純 粋 な GB より も は る か 
に 速く 皮膚 に 浸透 し ます 。 


サリ ン 製 千 
1 )133 .3 グ ラム の 無水 塩化 アル ミニ ウム と 137 .4 グ ラム の 三 塩化 リ 
ン を パイ レッ クス ガラ ス 圧 力 癒 に 一 緒 に 入れ 、 密 封 し 、1 時 間 ま た は 塩化 アル 
ミニ ウム が すべ て 溶解 する まで 機械 的 に 振 渦 す る 。 


2) 湯 浴 中 で 60*C に 加熱 し ます 。 
3 ) ド ライ アイ スプ アセ トン 浴 中 で フラ スコ を 冷却 し 、 予 冷 し た 塩化 メチ 
ル 50 .5 グ ラム を 加え 、 前 と 同様 に 密封 し 、 ネ ジ 蓋 付き の 厚 肉 鋼管 に 入れ る 
(この ステ ッ プ 中 に 時 々 爆発 が 起こ る た め 、 こ れ は 重要 で ある ) 。 室 温 に な る 
まで 放置 し ます 。 


4) パイ プ を 機械 式 シ ェ ー カ ー に 1 分 間 置 きま す 。 取 り 出し て 開け る と 、 反 
応 混合 物 は 固化 し て 無色 の ケー キ に な っ て いる は ず で す 。 


5) ケー キ を 700 cc の メチ レン ジ ク ロ ラ イド に 溶かし 、 ド ライ アイ ス / ア 
セト ン 浴 で -20*C まで 冷却 し ます 。 水 を 5 cc ずつ 10 回 に 分 け て 加え 、 加 える 
た びに 激しく 振っ て くだ さい 。 
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6) 固形 物 を 濾 別 し ます 。 

7) 混合 物 を 分 液 漏 圭 に 加え 、 排 出し ます 。 
下層 ( 水 層 ) 。 

8) 液体 を 蒸発 皿 に 入れ 、 湯 煎 し て 溶媒 を 蒸発 させ ます 。 得 られ た 結晶 を 少量 
の 熱い 二 塩 化 メ チレ ン に 加え ます 。 冷 ます と 結晶 が 溶媒 か ら 分 離し 、 融 点 が 33 
?C の メチ ル ホ ス ホ ノ ジ ク ロ リ デー ト ( ジ ク ロ ル ) が 生成 され ます 。9 ) ジ ク ロ ル の 
60% を 、 二 塩化 メチ レン を 溶かし た フラ スコ に 入れ ます 。 ガ ス 拡 散 管 を 設置 し 、 乾 
燥 フッ 化 水素 ガス を 約 1 時 間 流 し ます 。 こ の よう に し て 、 ジ クロ ル は メチ ル ホ ス ホ 
ノ ジ フ ルオ リ デ ー ト (ジフ ルオ ル ) に 変換 され ます 。 湯 煎 で 溶媒 を 除去 

し ます 。 


10) ジ ク ロ ル (MW 132.91) と ジフ ルオ ル (MW 100.01) の 等 モル 量 を 
二 塩 化 メ チレ ン に 溶解 し 還流 ヘッ ド 、 提 振 モ ー タ ー、 ス ポイ ト を 備え た ロフ 
ラス コ で 本 流 温度 まで 加熱 し ます 。 等 モル 量 の イノ プロ パ ノ ー ル (MW 60.11) 
を 、 混 合 物 が 穏やか に 沸騰 し 続け る の に 十分 な 速度 で 提 拓 し な が ら 滴下 し ま 
す 。 最 後 の イ ノ プ ロ パ ノー ル を 加え た 後 、1 時 間 選 流し ます 。 


11) 還流 ヘッ ド を 取り 外し 、 溶 媒 ト ラッ プ 付 き の 真 空 フ ラス コ を 接続 し 、 
減圧 下 で 溶媒 を 蒸発 させ ます 。 警 告 - 生成 物 は 和 粗 サ リン で あり 、 そ れ に 応じ て 
取り 扱う 必要 が あり ます 。 


1 2 ) 真 空 下 で 分 別 蒸留 用 の 蒸留 装置 を 設定 し 、1 1mm の 圧力 で 液体 を 
蒸留 する 。 サ リン は 49.5 * C で 収集 され た 画 分 で す 。 


収量 は お よそ 70 グ ラム で す 。 
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s ぶ DU IM 


PENTO 〇 THAL., 
THIO BEN 人 1 


出典 - 医薬 品 供給 。 規 制 物質 。 

形状 - 黄色 が か っ た 白色 の 粉末 。 

取り 扱い - 特別 な 取り 扱い は 必要 あり ませ ん が 、 不 必要 な 接触 は 避 
け て くだ さい 。 

量 - 静 豚 内 に 投与 し ます 。 

定 決 1 分 以内 に 意識 を 笑い ます 。 
その 直後 に 死亡 し た 。 

詳細 - ペ ント タリ ウム ナトリウム は 、 医 療 お よび 歯科 診療 の 麻酔 薬 
と し て 最も 広く 使用 され て いま す 。 そ の 致死 性 の 可能 性 は 十分 に 証明 
され 自 節 を 考え て いる 医師 に と っ て は 、 こ れ 以 外 の 治療 法 も 選択 で き な い の で 、 ヽ 
て いま す 。 中 枢 神経 系 に 作用 する 抑制 剤 。 私 は 超 短 い で す 
眠 と 麻酔 は 誘導 し ます が 、 鎮 痛 (痛み の 軽減 ) は 誘導 し ませ ん 。 催 眠 は 、 注 射 
後 30 て 40 秒 以内 に 生成 され ます 。 


使用 方 法 - 粉末 を 量り 、 試 験 管 に 入れ ます 。 蒸 留 水 を 、 粉 末 溶液 全 
体 が 透明 に な る まで 、 失 振 し な が ら 一 滴 ず つ 加 えま す 。 


水 が わ ず か に アル カリ 性 に な る と 、 混 合 物 の 保存 
状態 は 良く な り ま す が 、 最 良 の 結果 を 得る に は 、 溶 液 を 新た に 調製 す 
る 必要 が あり ます 。 ペ ント サラ ル は また 、 知 られ て いる 中 で 最も 速効 
性 の 毒 で ある と いう 特徴 を 持っ て いま す 。 


心臓 に 直接 注射 する と 2 秒 以内 に 死亡 し ます 。 
これ に は 、#20 3 1/2 イン チ の 心臓 針 を 助 間 に 皇 


入 する 必要 が あり ます 。 
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助 骨 の 間 の 隙間 か ら 心 臓 に 直接 針 を 刺し ます 。 注 射 器 の プラ ンジ ャ ー 
を 少し き 血液 が 出る か 確認 し て 針 が 心臓 に 入っ て いる こと を 確認 し 
まず す 。 

その 後 、 注 射 器 は スム ー ズ な 素早 い ス トロ ー ク で 空 に な り ま す 。 

ペン ト タ ー ル は 、 で きる だ け 苦 痛 の な い 死 を 望む 場合 に 使わ れる 非常 
に 特殊 な 物質 で す 。 
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『ETR の PD 〇 1 の X ド FN 


TT XX 


ソー ス - さ ま ざ ま な 種類 の 海洋 生物 の 内 臓 か ら 抽 出さ れ ま す 。 合 成 
は 可能 で す が 、 そ の プロ セス は 非常 に 長 く 困難 で す 。 


分 子 量 319.28 形 状 - 純粋 - 無色 の 結晶 。 粗 製 
- 黄色 が か っ た 粉末 。 


取り 扱い - 不 必要 な 接触 を 避け て くだ さい 。 
症状 - 舌 や 唇 の ピリ ピリ 感 が 徐々 に 全身 に 広がり 、 脱 力 感 、 虚 脱 、 麻 
痺 が 起こ り 、 呼 吸 麻痺 や 中 枢 神経 系 の 崩壊 に より 死亡 し ます 。 


詳細 - TTX は 、 フ グ 科 の 仲間 で ある フグ の 肝臓 . 腸 生殖腺 か ら 抽出 され る 強力 
な 毒素 で す 。 ま た 、 カ リフ ォ ル ニア イモ リ (Taricha toro.sa)、 中 央 アメ リカ の 
Atelopus 目 の 特定 の カエ ル 、 台 湾 の ハゼ 、 オ ー ス トラ リア の アオ ダコ か ら も 分 離さ 
れ て いま す 。 少 な く と も 15 種 の フグ が 有毒 で ある こと が わか っ て お り 、 そ の ほとん 
ど は Spheoroides 属 で す 。 フ グ は 世界 中 の 赤道 域 に 分 布 し て お り 、 エ ジ プ ト の 医 
学 書 、 中 国 の 漢方 薬 、 聖 書 自体 な ど 、 多 く の 古 代 の 文献 に 記載 され て いま す 。 日 本 
人 は 長年 に わた り 、TTX の 粗 抽 出 物 を 鎮痛 剤 と し て 、 ま た さま ざま な 民間 療法 に 使 
用 し て きま し た 。1967 年 に な っ て も 、 
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この エキ ス は 東京 で 1 グラ ム 6 ド ル 未 満 で 買え ます 。 フ グ の 身 は 日 本 で は 「 ふ ぐ 」 と 
呼ば れ 、 大 変 な 高級 食材 と され て いま す 。 特 別 な 訓練 を 受け た 調理 師 が 調理 し 、 免 
許 を 取得 する 前 に 厳し い 試験 に 合格 する 必要 が あり ます 。 自 分 で 調理 し た フグ を 
食べ て 年 間 少 な く と も 50 人 が 死亡 し て いる 。 西 半球 で は 、 TTX の 最良 の 供給 源 の 
いく つか は 、 バ ハ カリ フォ ルニア 沖 で 見 つか る 「 ボ テテ 」 魚 (Spheoroides 
lobatus)、 お よび カリ ブ 海 で 見 つか る 数 種類 の フグ (S. testudineus、S. spengleri) 
で す 。 フ グ の 毒性 が 最も 強い の は 繁殖 期 の ピー ク で 、 通 常 は 6 月 頃 で す 。 TTX は 
即効 性 が あり 強力 で す が 、 使 用 可能 な 量 の 純粋 な 毒素 を 得る に は 大 量 の 原料 が 必要 
で ある と いう 欠点 が 1 つ あ り ま す , 米 軍 と 契約 し た 研究 者 ら は 、 日 本 の フグ 
(Spheoroides robripes) か ら 採 取 し た 100 ポ ンド の 肝臓 と 卵巣 を 処理 し て 、 
100 ミ リグ ラム の 純粋 な TTX を 採取 し た 。 こ れ は 約 2.000 ポ ンド の 生魚 に 相当 し ま 
す 。 ブ ルー ス w%W・ ハ ルス テッ ド 博 士 に よる 『 世 界 の 毒 と 有毒 な 海洋 動物 』 と いう 本 
は 、 魚 類 、 そ の 繁殖 サイ クル 、 生 息 地 、 毒 素 に 関す る 最も 完全 な 参考 文献 で す 。 ま た 、 
フグ が 余っ て 完全 に 純粋 な 毒素 が 必要 な 場合 に 陸軍 向け に 開発 され た 抽出 プロ 
セス も 含ま れ て いま す 。 私 た ち は 、 粗 製 で は ある が 、 そ れ で も か な り 致 死 性 の 高い 毒 
素 を 生成 する 古い 方 法 を 選択 し ます 。 


毒素 の 準備 魚 を 洗う と き は 、 常 に 良 
質 の ゴム 手袋 を 着用 し て くだ さい 。 頭 を 切り 落と し 、 首 か ら 尻 尾 まで 手袋 の 
よう に 丁寧 に 皮 を 剥き ます 。 内 臓 が 落ち て し まい ます 。 肝 臓 . 腸 生殖腺 を 取り 出 
し ( 図 を 参照 ) 、 残 り の 魚 は 捨て ます 。 


粗 抽出 物 
1) 内 臓 を ミキ サー で 粉砕 し 、 パ ー コ レー ター に 入れ .、 必 要 に 応じ て 水 を 加 
えな が ら 5 時 間 抽 出し ます 。 
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2 ) 液 体 抽出 物 を 真空 下 で 濃縮 する 。 
3) 残留 物 を 最小 量 の 熱い アル コー ル に 溶かし 、 熱 いう ち に 濾過 し ます 。 


4) アル コー ル を 冷蔵 庫 で 一 晩 冷や し ます 。 毒 素 は 黄色 の 紛 末 と し て 沈殿 し 
ます 。 
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S-(2- ジ イソ プロ ピル アミ ノエ チル )O0- エ チル メチ ル ホ ス ホ ノ チオ レー ト 。 


ソー ス - 化 学 合成 。 

形状 - モ ー タ ー オ イル の よう な 重い 油 状 の 液体 。 無 臭 。 
透明 か ら 麦 わら 色 。 BP 300" C。 

取り 扱い - 吸入 、 摂 取 、 皮 膚 へ の 接触 を 避け て くだ さい 。 汚 染 除 去 装 
置 を 備え た 密閉 され た グロ ー ブ ボッ クス 内 で の み 取り 扱っ て くだ さい 。 
適切 な 軍用 マス ク と 汚染 除去 スー ツ を 用 意 し て くだ さい 。 


投与 量 - 皮 膚 - 10mg。 経 口 - 2mg。 吸 入 - 10mg/ 分 / 立 方 メー トル 。 
VX は 燕 気 圧 が 非常 に 低い た め 、 蒸 発 が 非常 に 遅く な り ま す 。 主 な 危険 
は 皮膚 接触 また は 摂取 で す が 、 エ アロ ゾル と し て は 非常 に 有毒 で す 。 


症状 - か すみ 目 、 ピ ン ポ イン ト の 瞳孔 (皮膚 吸収 で は 起こ ら な いこ 
と も ある ) 、 上 鼻水 胸 の 圧迫 感 、 発 汗 、 筋 内 の けい れん 、 吐 き 気 、 吐 . 脱 
力 感 、 紅 睡 。 蒸 気 を 吸入 し た り 、 目 か ら 蒸 気 を 吸収 し た りす る と 症状 が 
最も 早く 現れ ます 。 皮 膚 へ の 吸収 に は 通常 約 10 分 か か り ま す 。 


詳細 - VX は 、 他 の ほとん どの 神経 ガス と 同様 、 殺 虫 剤 の 研 
究 に 由来 し て お り 、 こ の 場合 は 1950 年 代 後半 に 英国 で 行わ れ 
まし た 。 サ リン と は 異な り 、 VX は 持続 村 エ ー ジ ェ ン ト で す 。 つ 
まり 、 標 的 に 留まり 続け る こと が で きま す 。 


VX 
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一 度 に 数 週間 活動 し ます (気象 条件 が 適切 で ある と 仮定 し ま 
す )。 こ の 特性 に より VX は 吸収 され る 前 に 蒸発 し な いた め 、 
皮膚 へ の 投与 量 が サリ ン よ り も は る か に 少な く な り ま す 。 

VX と DMSO を 50/50 で 混合 する と 、2 3 分 で 皮膚 か ら 
吸収 され る 液体 が 得 ら れ ま す 。 

DMSO は 神経 ガス な どの 有機 リン 化合 物 の 吸収 を 促進 し 、 毒 性 を 高め ま 

す 。 

1950 年 代 (ソビエト は DMSO と ソ マ ン (彼ら の 標準 的 な 神経 鎮痛 剤 ) の 50/50 
混合 物 を 実験 し た 。 彼 ら は 、 用 量 が 純粋 な 薬剤 の 1/6 で ある こと を 発見 し まし 
た 。 


VX の 調製 1) 無水 エチ 
ル エ ー テ ル 1000 ml と 再 蒸留 し た ジクロロ メチ ル ホ ス フ 
ィ ン 234 グラ ム を 、 あ ら か じみ め 乾 燥 窒素 で フラ ッシュ し た 3 
リッ トル の 反応 フラ スコ に 加え ます 。 


2)152 .4mt (193 .2g) の 無水 エタ ノー ル と 583 .1mt (627g) の 
n ロー ジエチル アニ リン の 混合 物 を 滴下 漏 圭 に 入れ 、 控 振 し な が ら ス テッ プ 1 か 
ら の 混合 物 に 滴下 する 。 こ の 添加 の 間 、 反 応 温度 を 維持 する 。 水 浴 を 使用 し て 20 
ぐ 30?C で 乾燥 窒素 を シス テム に 流し 込み ます 。 凝 縮 器 か ら の 出口 ガス ライ ン は 水 
銀 バ ブラ ー に 接続 され て いま す 。 


3 ) ア ルコ ー ル の 添加 が 完了 し た 後 、 さ ら に 3 時 間 失 捧 を 続け る 。 
4 ) 反 応 装 置か ら フ ラス コ を 取り出し 、 窒 素 で フラ ッシュ する 。 


5 ) フ ラス コ の 内 容 物 を ブフ ナー 漏斗 に 注ぎ 、 フ ラス コ を 3 
00m1 の 無水 エチ ル エ ー テ ル で すす ぐ 。 
これ を 漏 圭 に 注ぎ ます 。 ド ライ アイ ス / ア セト ント ラッ プ を 備え た アス ピ レ ー 
ター か とら 真空 濾過 し ます 。 フ ィ ル ター ケー キ を 無水 エチ ル エ ー テ ル 300ml ず 
つ で 2 回 洗浄 する 。 フ ィ ル ター ケー キ は X、n- ジ エチ ル ア ニ リン 塩酸 塩 で あり 、 
この プロ セス で は 使用 され ませ ん 。 再 利用 する た め に 保存 し 、 元 の 形式 に 変換 
し 直す こと が で きま す 。 


6) 液体 反応 生成 物 を 、 乾 燥 フラ スコ で 予め 洗浄 し た 2 リッ トル フラ スコ に 
移す 。 
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窒素 。 フ ラス コ を スト リッ ピン グ ヘ ッ ド を 備え た 10 イ ンチ 充填 カラ ム に 接続 
し 、 約 60 “C の 温度 で エチ ル エ ー テ ル を 蒸留 除去 する 。 出 ロ ガ ス リン は 水銀 バ 
ブラ ー で 密閉 され 、 大 気 中 の 酸素 が シス テム に 流入 する の を 防ぐ 。 


7) 残っ た 液体 を 500ml の フラ スコ に 移し 、47"C/50mm で 真空 蒸留 し ま 
す 。 ジ エチ ル メ チル ホス ホ ナ イト が 約 223.2 グラ ム 得 られ ます 。 


8> ジ エチ ル メ チル ホス ホ ナ イト 223.2 グ ラム を 、 温 度 計 と 
コン デン サー を 備え た 1 リッ トル フラ スコ に 入れ 、2- ジ イソ プ 
ロ ピ ル ア ミ ノエ タ ノ ー ル 119.6 グ ラム と 混合 する 。 


9 ) フ ラス コ を 乾燥 窒素 で フラ ッシュ し 、55 分 間 か け て 2 3 ?C か ら 11 
0 "C ま で ゆっ くり 加熱 する 。 


エタ ノー ル は 75* て 78.5*C で 蒸留 を 開始 し ます 。 エ タ ノ ー ル を すべ て 除去 
する に は 、 さ ら に 65 分 間 続 け ま す 。 完 了 す る と 温度 は 150*C に 達し ます 。 工 


タ ノ ー ル の 収量 は 約 37.4 グラ ム に な り ま す 。 


10 ) 加 熱 を 中 止 し 、50 "C に 冷却 する 間 に シ ステ ム 全 体 に 乾燥 窒素 を 流 
す 。 

1 真空 下 で 分 留 し ます 。 目 的 の 生成 物 で ある エチ ル 2- ジ イソ プロ ピル ア 
ミノ エチ ル メチ ル ホ ス ホ ナ イト は 、54*C/100 で 蒸留 され ます 。 収 量 は 約 
136.8g で す 。( 注 - 元 の 原料 の 1 つ で ある ジエチル メチ ル ホ ス ホ ナ イト は 、 
48*C/50mm で 蒸留 され ます 。 こ の 留 分 は 再 利用 の た め に 保存 する 必要 が 
あり ます 。 こ の 方 法 で ほぼ 半分 (45%) を 回 で きま す 。 


12) 1 リッ トル の 3 つ ロ フラ スコ に 携 捧 機 熱電 対 ウ ェ ル 振動 フィ ー ド 付 
き の 硫 黄 添 加 チ ュー ブ 、 窒 素 添加 ライ ン を 取り 付け ます 。 フ ラス コ は 、 電 池 ジ ャ 
ー 内 の エチ レン グリ コー ル の 浴槽 に 浸し ます 。 冷 却 は 浴槽 に ドラ イア イス を 
か ぶせ て 制御 し 、 加 熱 は 水中 に 沈め た 電気 ヒー トコ イル で 制御 し ます 。 


13) フラ スコ に エチ ル 2- ジ イソ プロ ピル アミ ノエ チル メチ ル ホ ス ホ ナ 
イト 136.8 グラ ム を 注ぎ 、 不 活性 雰囲気 を 維持 する た め に 窒素 パー ジ を 開始 
し ます 。 
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14) 振動 フィ ー ダ ー を 使用 し て 、 粉 砕 し た 間 形 硫黄 18.5 グラ ム を ゆっ くり 
と 追加 し ます 。 硫 黄 の 供給 に は 60 分 か か り ま す 。 反 応 は ドラ イア イス / グ リコ 
ー ル 浴 で 約 30*C に 保 た れ ま す 。15) 最後 の 硫黄 を 追加 し て か ら 10 分 後 、 加 
熱 コ イル を 使用 し て フラ スコ を で きる だ け 

早く 120*C に 加熱 し 、 こ の 温度 で 90 分 間 維 持 し ます 。 


これ で 、 純 度 97.696 の S-(2- ジイ ソ プ ロ ピル アミ ノエ チ 
ル )-O- エ チル メチ ル ホ ス ホ ナ イト (VX) が 約 155 グラ ム で き 
まし た 。 賢 く 使用 し て くだ さい 。 

、 注 - 不 活性 雰囲気 中 で の 反応 や 蒸留 の 実施 に 精通 し 、 経 
験 が あり 、 使 用 され る 化学 物質 の 性 質 を 理解 し て いな い 限 り 、 
この プロ セス を 試行 し な いで くだ さい 。 そ うし な いと 、 災 難 が 
待っ て いる こと に な り ま す 。 
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2ELIVERY 


っ Yo っ ド EIVIS 


世界 で 最も 強力 な 毒素 も 効率 的 な 送達 シス テム が な けれ 
ば ほとん ど 価 値 が あり ませ ん 。 持 っ て いる も の を 、 そ の 致死 特 
性 を 最大 限 に 活か す 形 で 、 必 要 な 場所 に 届け る こと が で き な 
けれ ば 、 そ の 超 強力 な 物質 は 無 価値 で す 。 使 用 され る 送達 シス 
テム の 種類 は 、 運 用 条件 と 技術 レベ ル に 応じ て 、 単 純 ま た は 複 
雑 に な る 可能 性 が あり ます 。 ス ペク トル の 一 方 の 端 に は 、 ギ ア 
ナ の オス マン ・ イ ン デ ィ ア ン が か つて 使用 し て いた 技術 が あり 
ます 。 彼 ら は 、 親 指 の 爪 を 長く 伸ばし 、 そ れ を 鋭く し 、 ク ラー レ で 
コー ティ ング し まし た 。 こ れ は 、 和 恐ろし い 近 接 武 器 に な り まし 
た 。 ス ペク トル の も う 一 方 の 端 に は 、CIA の サイ レン ト ダー ツ 
ガン が あり ます 。 こ れ は 、 体 内 で 溶解 する 小さ な 髪の毛 サイ ズ 
の ダー ツ を 発射 し ます 。 タ ー ゲ ッ ト の 種類 も 、 使 用 する 送達 シス 
テム の 選択 に 影響 し 、 化 学 毒素 の 性 質 も 同様 で す 。 ク ロロ アセ 
トン や HCN な どの 揮発 性 液体 は 、 エ リア 武器 と し て 使用 する 
場合 は 手 投げ の ガラ ス 瓶 で 、 個 人 汚染 の 場合 は スプ レー ボ ト 
ル で 送達 で きま す 。 サ リン 、VX、 マ スタ ー ド な どの 戦争 用 ガス 
は 、 地 域 兵器 と し て 使用 する 場合 は 爆発 散布 の 技術 で 散布 さ 
れる 可能 性 が あり ます 。 こ の 技術 は 、 毒 物 で 地域 を 急速 に 汚染 
する 最も 速い 方 法 で す 。 爆 発 に より 、 填 物 が ほぼ 時 に 分 解 
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これ に よっ て 、 よ り 速 く 気化 し ます 。 米 国 陸軍 の M1 化学 地雷 は 、 VX 
ガス また は マス ター ド ガス が 入っ た 単純 な 1 ガロ ン の 缶 で す 。 散 布 
は 、 缶 の 下 に 巻 か れ た 5 フィ ー ト の 長 さ の 起爆 コー ド に よっ て 行わ れ 
ます 。 こ の 場合 、 化 学 剤 の ほとん ど は 実際 に 気化 し ませ ん 。 代 わり に 、 
接触 汚染 物質 お よび 蒸発 の 危険 と し て エリ ア 全 体 に 広がり ます 。 前 述 
の 2 つの よう な 持続 性 物質 は 、 天 候 が 基 発 を 遅らせ る ほど 寒く 、 雨 が 
降ら な か っ た 場合 、 数 週間 また は 数 か 月 に わた っ て エリ ア を 汚染 する 

可能 性 が あり ます 。 一 般 的 な 皮下 注射 器 は 、 毒 素 を 投与 する た め の 非 
常に 肝 途 の 広 い ツ ー ル で す 。 在 庫 の ヒポ ポ は 、 ペ ン に 偽装 し て ポケ ッ ト 
に 入れ て 持ち 運ぶ こと が で きま す 。 


アイ ス ツベルクリン 注射 器 は 、 プ ラン ジャ ー の 端 に 一 般 的 な ペ 
ン キャ ッ プ を 取り 付け られ る ほど 薄い た め 、 改 造 が 最も 簡単 で 
す 。 多 少 の 調整 が 必要 に な る 場合 が あり ます 。 

揮発 性 液体 毒素 を 投与 する 最も 簡単 な 方 法 の 1 つ は 、 鼻 スプ レー 
の スク イー ズ ボトル を 使用 する こと で す 。 こ れ ら は 簡単 に 入手 で き 、 
安価 で 、 ポ ケッ ト サイ ズ で す 。 伝 説 の ジャ ヤ イ ロジ ェ ッ ト ロケ ッ ト ガン 
や CIA ダー ツ ガン の 主要 設計 者 の 1 人 で ある ロバ ー ト メイ ン ハ ー 
ト は 、 夜 間 の 遭遇 に 備え て スク イー ズ フラ ッシュ ライ ト を 取り 付け た 
スク イー ズ ボトル 催涙 ガス 兵器 の 特許 を 取得 し まし た 。 ボ トル に 充 
填 し た 後 、 漏 れ を 防ぐ た め に ノズル に ワセリン を 少し 塗っ て 言 ぐ 必要 
が あり ます 。 片 手 で 操作 で きる た め 、 フ リッ プ トッ プ キャ ッ プ 付き の 
ボトル が 好ま れ ま す 。 


も う 1 つの 簡単 な 発射 シス テム は 、 一 般 的 な 子供 用 水鉄砲 で す 。 
大 き な 問 題 は 、 市 場 に 出回っ て いる サン プル の ほとん ど が 、 ま っ た くも 
っ て ジャ ンク で ある と いう 事実 で す 。 最 新 の モー ター 付き の も の は 良 


い の で す が 、 大 きす ぎる か 、 銃 器 に 似 す ず ぎ て いま す 。 そ れ で は ダメ で す 。 


水鉄砲 を 選ぶ と き に 考慮 すべ き 主 な ポイ ント は 、 次 の と お り で す 。 : 漏 
れ - 液体 が 出 て くる の は ノズル だ け で す 。 充 填 後 に 装填 ポー ト を 密 
閉 す る こと は で きま す が 、 そ 

の 他 の 漏れ は 絶対 に 許さ れ ま せん 。 


2) 供給 量 - 液体 の 量 で す 。 
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トリ ガー を 引く た びに 噴出 し ます 。 噴 射 は 通常 、 至 近 距 離 で 犠牲 者 の 
顔 に 直接 使用 され る た め 、 噴 射 の 男 囲 より も 量 が 重要 で す 。 ト リガ ー を 
複数 回 引く 必要 が ある 可能 性 が あり ます 。 


3) プラ イミ ング は 必要 で すか ? 一 部 の モデ ル で は 、 配 送 を 開始 する 前 に ト 
リガ ー を 数 回 引く か 、 そ の 他 の 操作 が 必要 で す 。 明 ら か な 理由 に より 、 こ れ は 受 
け 入 れ ら れ ま せん 。 


スク イー ズ ボ ト ル と 同様 に 、 ノ ズル は ワセリン で 軽く < 塞ぐ 必要 が あり ます 。 
一 般 的 な 注射 器 と いく つか の 家庭 用 品 で 、 便 利 な ポケ ッ ト サ イズ の 水鉄砲 を 
作る こと が で きま す 。 両 側 の 指 有 タブ に 、 幅 広 の 輪ゴム が 通る 大 き さ の 溝 を 切り 
人 和 2 2 の 端 に 渡さ れ 、 両 方 の タブ に 固定 され ます 。 プ ラン 
に トリ ガー レバ ー 用 の 切り 込み が 切り 込ま れ ま す 。 こ の レバ ー は 、 幅 が 
因 38 イン チ の 平ら な 材料 か ら 作 られ て いま す 。 メ カニ ッ ク ワイ ヤー を 数 回 巻 


いて 、 注 射 器 本 体 に 固定 し ます 。 


これ は トリ ガー の ピボット と し て も 機能 し ます 。 構 築 の 詳細 は 特に 
必要 あり ませ ん 。 図 を 参照 し て くだ さい 。 ノ ズル が 意図 し た 負荷 を 供 
給 す る の に 適切 な が サイ ズ で ある か どう か を テス ト し て 確認 し ます 。 
より 速く アン ロー ド す る た め に 広げ た り 、 よ り 長 い 範 囲 が 必要 な 場 
合 は 狂 く した りす る こと が で きま す 。 先 ほど と 同じ よう に ワセリン で 
梓 を し ます 。 
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Wyge Retairar Pt ーーーーーーー 一 ーーー バー 


Firing し ever 
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SPPOISON 


BULLET 


# | 


市 販 の ジャ ケッ ト 付 き 中空 低 点 弾 に いく つか の 簡単 な 改造 を 加え る だ け 
で 効果 的 な 毒性 弾 が 作れ る か も し れ ま せん 。 
この バー ジョ ン は 、 第 二 次 世 界 大 戦中 の ソ連 で 使用 
され て いた も の と 同様 の バー ジョ ン を 簡略 化し た も の で す 。 これ 
は .38/9mm カー トリ ッ ジ 用 に 設計 され て いま す が 、 サ イズ を 調整 する こと で 他 
の ほとん どの カー トリ ッ ジ で も 使用 で きま す 。 
ステ ッ プ 1・ ガ ロン /8 イン チ の ドリ ルビ ッ ト を 使用 し て 、 弾 丸 の 中 空 部 分 


を 拡大 し ます 。 ジャ ケッ ト の 底部 に 達する まで ドリ ル で 
穴 を 開け ます 。 ジャ ケッ ト に 穴 を 開け な いよ うに 注意 し て くだ さい 。 


ステ ッ プ 2 - ガル /4 シン チ ボー ル グラ イン ダー ビッ ト ドリ ル を 使用 し 
て 、 弾 丸 の 先端 に 半球 状 の シー ト を 取り 付け ます 。 
ステ ッ プ 3 - 細い 刃 の 付い た 宝石 細工 の こぎ り を 使用 し て ジャ ケッ ト を 4 
つ に 分 割 し ます 。 弾 丸 か ら カ ー ト リッ ジ ケー ス ま で 完全 に 切断 し ます 。 
ケー ス に 傷 を つけ な いよ 
うに 注意 し て くだ さい 。 切 り ロ は ラッ カー で 密封 し て くだ さい 。 
ステ ッ プ 4 - 半球 形 の シー ト の 下 の 空 洞 に 好み の 毒素 を 詰め ます 。 


ステ ッ プ 5 - シー ト の 内 側 に 接着 剤 を 慎重 に 塗り ます 。 
ステ ッ プ 6 - シー ル /4 イン チ ボー ル ベア リン グ の 位置 
較 い た ら 緑 の 周り を ラッ カー で 塗り ます 。 
注 - 衝撃 が 加わ る と 、 ボ ー ル は その シー ト に 叩き つけ られ 、 ノ ー ズ ジャ 
ケッ ト の 4 分 の 1 が 強制 的 に 開き 、 ペ イロ ー ド が 傷 全体 に 広がり ます 。 


ジャ ケッ ト の 和 柔らか い 部 分 の 鋭い 部 分 は 、 さ ら な る 損傷 を き 起こ す 可 能 性 が あり ます 。 


ポイ ズン 。 ブ レッ ト #1 
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Poison Bullet #1 


この 弾丸 は 毒物 が 入っ て いな く て も 非常 に 強力 な の で 、 人 体 に ダメ ー ジ 
を 与え る 可能 性 が あり ます 。 毒 入り の 弾丸 は 連邦 法 で は 違法 で ある こと 
に 注意 し て くだ さい 。 

BATF は また 、 こ の タイ プ の 弾丸 は 先端 に 銅 球 が 入っ て いる 
た め 、 装 甲 を 貫通 する 拳銃 弾 と みな され 、 し た が っ て 違法 で ある 
と 裁定 し た 。 こ の 弾丸 が 体 を 貫通 する 可能 性 は 低い 。 


鎧 。 


$ーーーーーーーーー- SoQ:Qni 


Jacket sM( (4) 
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# 2 


この 箇条 書き は 、 従 来 の 中 空 ポ イン ト #1 か ら 変 更 さ れ て いま す 


が 、 い くつ か の 違い が あり ます 。 ホロ 
ウィ ス は 毒素 を 含む ハル フォ ー フ ァ ゼ ラチ ンカ プ セ ル を 1 つつ 受け 取り 
ます 。 ジャ ケッ ト は 、 先 端 


の 周囲 に 鍋 歯 状 の 溝 が 刻ま れ て お り 衝撃 を 受け る と カプ セ - 
ル が 破 像 し 、 毒 素 が ジャ ケッ ト の 氏 歯 状 の 溝 に よっ て 傷口 に 
染み 込み ます 。 
この タイ プ の 弾丸 の 主 な 利点 は 、 非 常に 低速 で 「 ダ ウン ロー ド 」 し て 、 
負荷 を 「 配 信 」 で きる こと で す 。 
皮膚 と 軟組織 の 結合 部 に 穴 を 開け 
る に は 、 毎 速 約 40 0 フィ ー ト の 速度 で 十分 で す 。 

彼 が この ファ リ を ダウ ン ロ ー ド し た 
カー トリ ッ ジ は 、 通 常 、 同 じ 口径 の 標準 より も は る か に 静か で す 。 ま た 、 
回 条 書 き の タ イト ル 自体 も 92 NR 
元 の 空洞 より も は る か に 軽い の で 、 粉 末 は ほとん ど 必 要 
あり ませ ん 。 必 要 な 粉末 の 量 を 正確 に 決定 する た め に 、 ま ず 有 
毒物 質 の 入っ た 石 豆 を 詰め た ダミ ー の 丸 型 で デスト し ます 。 


工事 


1) ゼラ チン カプ セル の 半分 を 防水 ラッ カー で コー ティ ング し .、 強 
度 を 高め ます 。 十 分 に 乾燥 させ て くだ さい 。 、 長い 癖 を 直 
す 必 要 は な いか も し れ ま せん 。 コ ー テ ィング され た カプ セル 
の 直径 を 測定 し ます 
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2) 選択 し た 毒素 を カプ セル に 詰め ます 。 血 液 の 流れ を 維持 する た め 
に 抗 凝 固 剤 を 追加 する こと も で きま す 。 圧 縮 し や すく する た め に 粉末 を 
少し 湿ら せ て か ら 乾 燥 させ る と 効果 的 で す 。 


3) 適切 な サイ ズ の ドリ ルビ ッ ト を 使用 し て ホロ ー ポ イン ト 弾 丸 に 
穴 を 開け ます 。 最 初 は 小さ め の ビ ッ ト を 使用 し 、 そ の 後 適切 な サイ ズ に 詩 
整 する 方 が 簡単 か も し れ ま せん 。 
4) ド リル で 開け た 弾丸 を 逆さ に 持ち 、 カ プ セ ル を 所 定 の 位置 に スラ イ 
ド さ せま す 。 エ ポキ シ で 封 止 し ます 。 

注 - 通 常 は 、 弾 丸 を 改造 する 前 に 弾丸 を 薬 葵 に 装填 する の が 最 
善 で す 。 完 成 し た 毒 弾 を 装填 プレ ス に 装填 し よう と する と 破損 する 可能 
性 が あり ます 。 非 常に 大 き な カ プ セ ル の 場合 は 、 独 自 の 弾丸 を 詰め 込む 
ハン ドロ ー ダ ー が 使用 する 「 ハ ー フ ジャ ケッ ト 」 の 1 つ を 使用 する と よ 
いで し ょ う 。 完 成 し た 弾丸 は ジャ ケッ ト 内 に 鉛 が 全 く 入 っ て いな いた め 
非常 に 軽い 。 こ れ ら の カー トリ ッ ジ は 、 装 填 さ れる 粉末 が 微量 で ある た 
め 、 自 動 装填 式 ピ スト ル で は 機能 し ませ ん 。 リ ボル バー また は デリ ンジ ャ 
ー タ イプ の ピス トル で の 使用 に 最適 で す 。 
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PO ISO 〇 IN 


BULLET 


# 


改良 型 グ レイ ザー 安全 弾 グ レイ ザー 
は 、 市 販 さ れ て いる 高速 度 、 高 致死 性 の 弾丸 で す 。 中 空 の ジャ ケッ ト に 
#12 バ ー ド ショ ッ ト を 詰め 、 プ ラス チッ ク 製 の ノー ズ キ ャ ッ プ を 上 に し た 構 
造 で (グレ イザ ー は 衝撃 を 与え ず に 破裂 し 、 傷 口 全 体 に ショ ッ ト を 拡散 
する よう に 設計 され て いま す 。1 発 の ショ ッ ト で 、 胴 体 で 殺傷 する 確率 は 高 
く 、 数 発 の ショ ッ ト で 灯 傷 する 確率 は 低い で す 。 し か し 、 
ガラ ス 自 体 は 98% 


簡単 な 改造 で 、 ど こ に で も 命中 し 、 100 % の 殺傷 確率 
を 実現 で きま す 。 
手順 は 次 の と お り で す 。 - ステ ッ 

プ 1 - プラ スチ ッ ク 製 ノー ズ キャ ッ プ の 中 心 に ドリ ル で 16 イン チ の 
穴 を 開け ます 。 

2 つ 停 止 - 針 が 平ら な 皮下 注射 器 を 使用 し て 、 適 切な 量 の 毒素 を 弾丸 に 注 
入 し ます 。 こ の 目的 に 適する の は 液体 の 毒素 の み で 、 二 コチ ン が 最適 の 1 つ で 
す 。 ア コ ニ チ ン や コル ヒ チ ン な どの 固体 毒素 の 溶液 ( 低 用 量 ) も 優れ て いま す 。、 
シア ン 化 物 は あま り 良 く な く 、 溶 解す る と 急速 に 分 解す る 傾向 が あり ます 。 し た 
が っ て 、 シ アン 化物 で 満た され た 弾丸 の 保存 期間 は 不 確 実 で す 。 


粉末 毒物 か ら 必 要 な 溶液 を 作る 
に は 、 試 験 管 に 入れ る 粉末 の 量 を 測定 し 、 適 切な 溶媒 を 滴下 する まで 滴下 
し ます 。 粉 末 は ディ ス - 


ポイ ズン 弾丸 #3 
93 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


解決 し まし た 。 こ れ が 箇条 書き に 収まる か どう か を 確認 し て くだ さい 。 

ステ ッ プ 3 - こぼれ た 余分 な 毒素 を 拭き 取り 、 ラ ッ カ ー ま た 
は マニ キュ ア を 一 滴 垂 らし て 穴 を 塞ぎ ます ( 注 - 毒 入り 弾薬 は 
通常 、 で 塗ら れ ま す )。 


Poison Bullet #3 
注 - グ レイ ザー は 高速 で 駆動 され る 光 弾 を 使用 し ます 。 coat た 
重量 が 大 幅 に 増加 する と 、 過 剰 な チャ ン バ パー 圧力 が 発生 する 可 
能 性 が あり ます 。 注 意 し て 。 私 が 安全 だ と お 勧め で きる の piord ei 
は 、.357 マグ ナム で 発射 する 場合 の 修正 され た .38 スペ シャ 
ル で す 。.357 は 、.38 弾 に よっ て 発生 する 圧力 に 簡単 に 対処 
で きま す 。 
Piaetc Noeo Cap 
同 Yo F 攻 er Hole 
ButMet Jackot 
ーー 
#12 Brd Shot 
With buid Toxin 
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の ゆ 《 【 の 


SMOKE 
マラ REN パ DE 上 


シア ン 化 物 を 生成 する 単純 な 手 箇 弾 
また は ヒ素 の 煙 は 一 般 的 な 材料 か ら 簡 単に 作る こと が で きま す 。 
この 装置 は 高温 で 作動 する た め 、 密 閉 さ れ た 空間 で は 非常 に 
効果 的 で す 。 計 交 ぶ 原 序 超 寺 Kd 管 史 性 が あわ 疲 粒 題 に な ら な いか も し れ ま せ 
ん 。 


1) 瓶 の 中 に 塩素 酸 カリ ウム 5 部 、 砂 糖 5 部 、 三 酸化 ヒ素 また は シア ン 化 カリ 
ウム の いずれ か 10 部 を 混ぜ ます 。 瓶 に 蓋 を し て 、 化 学 物質 が よく 混ざる まで 振っ 
て くだ さい 

必ず ゴム 手袋 と 防塵 マス ク を 着用 し て くだ さい 


2) 固い 生地 に な る くら い の お 湯 を 加え る 
完全 に 混合 する まで こね る か 、 か き 混 ぜ ま す 。 
3) き れい な 紙 の 上 に 置い た スク リー ン に 生地 を 通し ます 。 


1 4) 出来 上 が っ た 穀 粒 を 完全 に 乾燥 させ ます 。 
カイ ニ ド は 成 湿性 (空気 中 の 水分 を 吸収 する ) が あり 使用 前 に 暖か い 場所 で 乾 
燥 させ る 必要 が あり ます 。 
使用 。 予熱 し た オー ブン が 最適 で す が 、 
温度 は 150*F を 超え る な いよ うに し て くだ さい 。 超 える と 早期 発火 の 原因 と な 
り ま す 。 
5) 乾燥 穀 粒 を 適切 な 缶 に 詰め ます 、 上 火 

パケ ッ ト (50/50 の 塩素 酸 カ リウ ム と 砂糖 を 数 グラ ム 、 ヒ ュー ズ コ ー ド が 入っ た 
小さ な 袋 ) を 追加 し 、 上 部 を ボー ル 紙 で 閉じ ます 。 テ ー プ で 密封 し ます 。 


有毒 


スモ ー ク グレ ネー 
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使用 方 法 - 点火 コー ド を ター ゲッ ト に 投げ ます 。 数 滴 の 濃 硫 酸 に 
よっ て 発火 する こと も あり ます 。 


注 - 必 要 に な る まで 密閉 し た ビニ ー ル 袋 に 保管 し て くだ さい 。 


Toxic Smoke Grenade 


アタ ーーーーー 『ume Cord 


旧 邊 邊 提 晶 有 日 昌 日 日 晶 日 
ヽ 、 


Towo Smowe Faer 


有毒 
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こ C 〇 NTA で T 


P の IS 〇 N 
APPLICATOR 


CP A また は 「 ス ネー ク ペン 」 は 、 多 礼 性 の 芯 を 含む ソフ ァ ペン 本 体 
で 構成 され て お り 、DMS や 多数 の ペン や 毒素 の 使用 と 解決 策 を 備え て い 
れ ま す 。 ま す 。 こ の キス が 被害 者 の 皮膚 に 触れ る と 、 致 命 的 な 毒 を 与え ら 


CP A は 修正 液 ペ ン か ら 
作ら れ て お り 、 あ ら ゆ る オフ ィ ス 用 品 店 で 入手 で きま す 。 こ れ ら の ペン は 和 柔 
ら か く 和 柔軟 な ボディ を 備え て お り 、 簡 単に 変更 で きま す 。 ソ フト ペン 本 体 の 
上 部 の ネジ を 外し 修正 液 を 絞り 出し 、 内 部 を 溶剤 で 洗い 流し て 、 元 の 内 
容 物 の 痕 上 跡 を すべ て 除去 し ます 。 。 こ れ ら の ペン の ほとん ど は 、 本 体 に 左 
手 用 の 糸 を 通さ な いわ け で は あり ませ ん 。 


ペニス の 先端 を 氏 で 切り 落と し 、 弁 の 

柄 を 慎重 に 取り 外し ます 。 芯 に 合う よう に ペニス の 先端 を 広げ ます 。 

0 フェ ルト ペン は 、 イ ンク の 痕跡 を 取り 除 
く た め に 溶剤 に 浸し て すす い だ 後 、 芯 を きれ い に 仕 上 げ る こと が で きま す 。 芯 
を ぴっ た り 合 う よ う に 切り 詰め る 必要 が ある か も し れ ま せん 。 芯 を ペン 先 に 押 
し 込ん で 、 約 3/8 イン チ 突 き 出る よう に し 、 シ リコ ン シー ラー で 周囲 を 密封 し 
ます 。 シ ー ラ ー が 乾い た ら 、 ゴ ム 手 袋 を は め て 、 皮 下 注射 器 を 使用 し て 、DMS 
0 溶液 を ペン の バレ ル に 3/4 程度 まで 注入 し ます 。 


この 作業 中 は 、 ペ ン を 絞ら な いよ うに 注意 し て くだ さい 。 バ レル 
の ネジ 山 に シリ コン シー ラー を 少量 塗り 、 キ ャ ッ プ を 締め て ペン を 垂直 に 


立て ます 。 


一 


キャ ッ プ の 内 側 に 線 を 引く 


間 CP A 
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吸 取 紙 の シリ ンダ ー を 使用 し て 、 軽 微 な 漏れ を 吸収 し ます 。 ペ ン は 通常 、 
人 芯 を 直立 させ た 状態 で 持ち 運ぶ た め 、 漏 れ は 最小 限 で ある 必要 が あり ま 
す 。 


使用 方 法 - ペン を 体 か ら 離 し て キャ ッ プ を 外し ます 。 バ レル を 絞ら 
な いで くだ さい 。 芯 の 先端 を 被害 者 の 体 の 上 また は 近く に 置き 、 バ レル を Contact Potson Applcator (CPA) 
絞っ て くだ さい 。 数 滴 の 充填 剤 が 芯 か ら 対象 に 滴り 落ち る は ず で す 。 投 
与 後 、 自 分 に か か ら な いよ うに 注意 し な が ら 、 ゆ る ん だ 滴 を 慎重 に 振り 
落と し 、CPA の キャ ッ プ を 締め ます 。 


Stock Pen CPA 
使用 後 は で きる だ け 早 く ペ ン を 処分 し て くだ さい 。 で きれ ば 下水 に 流し 
て くだ さい 。 ーー Cep 一 ヶ 
注 - 完成 し た ユニ ッ ト を 操作 に 使用 する 前 に 、 漏 れ が な いか 必 
ず テ スト し て くだ さい 。 芯 は ぴっ た り と フィ ッ ト し ます が 、 逆 さま に し て も Valve 
漏れ な いよ うに し ます 。 ホ ッ ト ボ ックス (体温 ) 内 の 紙 の 上 に ペン を 置 Assembly 0 
き 、 数 時 間 放置 し ます 。 い くつ か の 異な る 姿勢 で ペン を 使っ て これ を 実 Cde 
行 し ます 。 漏 れ が な いか 注意 深く 観察 し て くだ さい 。 必 要 に な る まで 、 ペ WO 
ン を ガラ ス 製 の 葉巻 チュ ー ブ に 入れ て 保管 する の が 最善 で す 。 覚 えて お Abeorben) 
いて くだ さい - この 武器 を 携行 し て いる 間 に 漏れ が 発生 する と 、 致 合作 
に な る 可能 性 が あり ます 。 rm 
Pen Body Pen Body 
(Baret) (Bare!) 
Mixing Slider 
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0 簡単 に 作る こと も 隠 時 すこ と も で きる 指 サ イズ の 2 バ 
ー 注 入 

ト に 最小 眼 の 不全 感 を 与え な が ら 、 強 4 な 毒素 を 送り 込み ます 。 フ レキ シ 
ブル チュ ー ブ [-^ 潤 抱 個 磨 和 き 粉 の 衣 縮 れ 償 人 き て いま す が 、 は る か に 
小さ いで す 。 こ の チュ ー ブ は へ アー コン ディ ショ ナー か ら 潤 滑 油 まで 、 さ 

ま ざ ま な 製品 に 使用 され て いま す 。 


必要 な 溶媒 の 種類 は 、 チ ュー ブ に 元々 含ま れ て いた 製品 
に よっ て 異な り ます 。 一 般 的 な 皮下 注射 
針 が チュ ー ブ の 口 に 接着 され て お り 、 確 実に 密閉 さ れ て いま す 。 Mad 、 
eofa は 柔らか い ポ リプ ロ ピ レン の プラ ス チュ ユー ブ は 通常 、 
チッ ク で 一 般 的 な 接着 剤 で 接着 する の が 非常 に 困難 で す 。 


趣 
味 人 の 「 ホ ッ ト グ ルー」 ガ ン は うま く 機 能 し まし た 。 
ロー ド す る に は - 針 の 保護 キャ ッ プ を 取り 外し 、 チ ュー ブ を 平ら に 絞 
り ま す 。 針 の 先端 を 毒素 の 入 っ た 容器 内 に 置き 、 チ ュー ブ 内 の 圧力 を 解放 
し ます 。 
毒素 は 真空 に よ つっ て 光 谷 槽 内 に 吸い 込 まれ に 
液体 が 膨張 する 可能 性 を 考慮 し て 、 チ ュー ブ 内 に 少し 空気 スペ ー ス を 残 
みり 使用 する 毒素 は 、 適 切な 溶媒 中 で 粉末 状 の 毒物 で 
ある ニコ チン 溶液 や 毒物 な どの 液体 で ある 必要 が あり ます 。 ア ルコ ー ル 
は 注射 時 に ひりひり する 可能 性 が 高い た め 、 で きれ ば 避け て くだ さい 


使用 方 法 - 針 か ら キ ャ ッ プ を 外し ます 。 つ まず いた お 尻 を 使っ て 被害 
者 の 体 に 針 を 刺し ます 。 


105 


104 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


ニー デー ニーーーーーーーーー= ョ ーーーー ニ ーー ニーーーーーーー = テーマ 才 


策略 。 す ぐに チュ ー ブ を 絞っ て 毒素 を 注入 し ます 。 
針 を 抜き ます 。 毒 素 が 再び 吸い 込ま れる 可能 性 を 排除 する た め に 、 針 が 引 
き 抜 か れる まで チュ ー ブ の 圧力 を 緩め な いで くだ さい 。 デ バイ ス は で きる 


だ け 早 く 、 で きれ ば 下水 道 に 落と す な ど し て 廃棄 し て くだ さい 。 


注 - Mini Fang は サイ ズ が 非常 に 小さ いた め 、 立 ち 入り 
禁止 区 域 に 簡単 に 密輸 で きま す 。 そ れ は 体 の ほぼ どこ に で も 、 ま 
た は タバ コ の 箱 な どの 一 般 的 に 持ち 運ば れる 物 の 中 に 隠れ る こ 
と が あり ます 。 


Sede Viow Wih Protective Cap jn Place 
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| この 葉 剖 ペー ス は 0 年 代 か ら 60 年 代 に KGB に よっ て 使用 され た 
ガス 銃 で す 。 この 武器 で 実行 され た 暗殺 の 多く は 心 
騰 攻 撃 を 伴う も の と し て 検死 官 に よっ て 記録 され た 。 今 日 で は それ ら の 暗 
殺 が 同様 に 特定 され る か どう か は 不明 で あり 、 検 死 官 の 権限 に 完全 に 依 
存 し て いる 。 だ 

少 
な く と も 検死 に よっ て 死因 が 明らか に な る 前 に 、 暗 殺 者 が 逃げ る 時 間 を 
与え て いる 。 弾 丸 は 再 装 填 で きる が 、 使 い 捨て 武器 と し て 扱う べき だ 。HCN 
は 5cc 容量 の ガラ ス 瓶 に 入っ つて いま す 。 優 れ た 吹き ガラ ス 技術 を お 持ち 

の 場合 は 、 瓶 に 密封 する の が 好ま し い 方 法 で す 。 


残念 な が ら 、 沸 点 が 非常 に 低い た め 、 こ れ は 困難 で す 。 通 常 の サイ ズ の 試 
験 管 を 適切 な 長 さ に 切り 、 ぴ びっ た り と フィ ッ ト す る スト ッ パ ー と ゴム 繝 で 密閉 し ます 。 


この 武器 は 次 の よう に 作動 し ます 。 ト リガ ー は 2 本 の 短い 硬い 真 鈴 片 
と 別 の 絶縁 体 片 で 構成 され て お り 、 ト リガ ー が 押さ れる と 、 バ ッ テ リ ー と グ 
ロー プラ グ 間 の 回 路 が 完成 し ます 。 


グロ ー プ ラグ か ら の 熱 が 装 入 粉 に 点火 し 、 ピ スト ン を バレ / し の に 


押し 込み ます 。 

トン が HC N バ イア ル を 押し 潰し 、 その 内 容 物 を ノズル か ら 雲 の 形 で 排出 
し ます 。 ル 内 の スク リー ン に 
は ガラ ス の 破片 が 残り ます 。 ピス 6292 
4 本 の ネジ で 止め られ て いま す 。 武器 


の 有効 射程 は 3 フィ ー ト で す 。 


HN C プロ ジェ クタ ー 
109 C プロ ジェ クタ 
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部 品 リス ト 1/2 
イン チ の 銅 パ イプ 、 長 さ 8 イン チ ( プロジェクター 本体) 1/8 イン チ の 
公称 サイ ズ の 銅製 給水 パイ プ 、 長 さ 約 2 1/4 イン チ (バレ ル ) 1/4 イン 
チ の ボル ト 、 長 さ 
約 2 イン チ (ピス トン ) 
イン ナー チュ ー ブ ゴ ム (ピス トン パッ ド ) 
模型 飛行 機 用 グロ ー プ ラグ (点火 装置 ) 6 ボル ト 
「N」 セ ル バ ッ テリ ー と バッ テリ ー ボ ックス 1/2 イン チ か 
ら 3/4 イン チ の 銅 パ イプ レデ ュー サー (ノズル ) 
小さ な 属 ス クリ ー ン の ディ スク (ノズル スク リー ン ) 4 本 の 小さ 
な ネジ (ノズル リテーナ ー/ ブ レー クシ ョ ル ダ ー) 1/2 イン チ の 鋼管 キャ ッ 
プ (エン ドキ ャ ッ プ ) 1/4 イン チ 幅 の 真 人 ス 
の (トリ ガー) ワイ ヤー フラ ッシュ パ 


ー ダブ ル ベ ー ス ピ 
スト ル パ ウ ダー 
エポキシ 注 型 樹脂 テー プ 


工事 


プロ ジェ クタ ー 本 体 

1) 1/2 イン チ の 銅 パ イプ を 長 さ 8 イン チ に 切り ます 。 
端 の バリ 取り を し ます 。 

2) 1/2 イン チ か ら 3/4 イン チ の 減速 機 を パイ プ の 一 端 に は め 込み ます 。 レ 
デュ ー サ ー と パイ プ を 通し て 、 互 い に 90* の 角度 で 4 つの 穴 を 開け ます 。 そ れ 
ら の サイ ズ は 、 使 用 され る ネジ の サイ ズ に よっ て 異な り ます 。 


3) リ デ ュ ー サ ー を 取り 外し 、 ス クリ ー ン ディ スク を 口 に 押し 込み ます 。 所 定 
の 位置 に は ん だ 付け し ます 。 
バレ ル ユニ ッ ト 
1) 公称 サイ ズ 1/8 イン チ の 水道 管 を 約 2 1/4 イン チ の 長 さ に 切断 し ま 
す 。 ヤス リ で 端 を 四角 に し 、1/4 イン チ の ドリ ル ビッ ト で 内 側 を 広げ ます 。 


2) トー チ と 配管 は ん だ を 使用 し て 、 
グロ ー プ ラグ を パイ プ の 端 に 差し 込み ます 。 

3) グロ ー プ ラグ の 先端 と 本 体 に 2 本 の ワイ ヤ を は ん だ 付け し ます 。 ワ イヤ 
が 接触 し な いよ うに 注意 し て くだ さい 。 

4) グロ ー プ ラグ の 配線 を 1.5 ボ ルト の バッ テリ ー に 接触 させ て 点検 し ます 。 
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ニー ニー ニー パパ パプ ーー】 


パイ プ を 回 す と 、 フ ィ ラ メン ト リフ ター が 少し 遅れ て 光る の が 見 
える は ず で す 。 こ れ は 、 接 続 が 良好 で ある こと を 示し ます 。6 ボル 
ト の バッ テリ ー を 使用 する と 、 フ ィ ラ メン ト は 瞬時 に 点灯 し ます 。 
し ば らく その まま に し て お く と 、 フ ィ ラ メン ト が 燃え 尽き る 場合 
が あり ます 。 す べ て の テス 二 1 1/2 ボル ト で 行い 、6 ボル ト は 
動作 の み に 使用 し て くだ さ 


5) 少量 の フラ ッシュ パウ ダー を ボア に 注ぎ 、 グ ロー プラ グ を 覆い ます 。 バ レ 
ル を 軽く HH いて 、 粉 末 が 流れ て フィ ラメ ント に 接触 する こと を 確認 し ます 。 こ れ 
が プラ イマ ー 料 で す 。 プ ライ マー の 装 薬 を カバ ー す る た め に 、 ピ スト ル パ ウ ダー 
を 約 1 粒 注ぎ ます 。 


小さ な 綿 の 塊 で 所 定 の 位置 に 押し 付け ます 。 

6) 1/4 イン チ ボ ル ト を 適切 な 長 さ に 切断 し て ピス トン を 準備 し ます 。 パ ウ 
ダー チャ ー ジ と 詰め 物 を 所 定 の 位置 に 配置 する と 、 ボ ルト の 軸 の 人 0 
約 1/4 イン チ 出る は ず で す 。 古 い イ ン ナ ー チ ュー ブ か ら 4 つの ゴ スク を 
切り 出し ます 。 そ れ ら は プロ ジェ クタ ー 本 体 の 内 部 と 同 し 直 笠 で ある 必要 が あり 
ます 。 そ れ ら を ゴム 前 で 接着 し て 厚い ゴム パッ ド を 形成 し ます 。 乾 燥 し た ら 、 そ 
れ ら を ボル ト の 頭 に 接着 し て 、 一 種 の プラ ンジ ャ ー を 形成 し ます 。 


7) ピス トン を バレ ル 内 に スラ イド させ 、 ゴ ム 接 着 剤 を 一 滴 垂 らし て 所 定 の 
位置 に 固定 し ます 。 

8) グロ ー プ ラグ ワイ ヤー を 一 緒 に ね じ り ま す 。 プ ロジ ェ ク タ ー チ ュー ブ の 
内 径 と 同じ 直径 に な る まで 、 バ レル の 端 に 電気 テー プ を 巻き 付け ます 。 


グロ ー プ ラグ の 先端 が 端 か ら 約 2 イン チ 内 側 に な る まで 、 バ レル / ピ スト ン ア 
セン ブリ を プロ ジェ クタ ー 潤 消 油 に 押し 込み ます 。 プ ラン ジャ ー と テー プ に グリ 
セリ ン を 塗る と 潤滑 が 促進 され る こと が あり ます 。 


9) グロ ー プ ラグ が 深 さ 約 1/2 イン チ の 層 で 覆 わ れる まで 、 エ ポキ ン シ 樹 脂 を 
プロ ジェ クタ ー に 注ぎ ます 。 樹 脂 が バレ ル の 周り の 空間 を 完全 に 埋め る よう に 
流れ て いる こと を 確認 し て くだ さい 。 人 硬化 させ ます 。 


10) ワイ ヤー の 1 つ を バッ テリ ー ボッ クス の 端子 の 1 つ に 半田 付け し ま 
す 。 追 加 の 長 さ の ワイ ヤ を も う 一 方 の 端子 に は ん だ 付け し ます 。 


11) 銅 パイ プ キ ャ ッ プ の 中 心 に 1/8 イン チ の 穴 を 開け 、 そ こ に 2 本 の ワイ 
ヤー を 通し ます 。 
12) トリ ガー スイ ッ チ を 準備 し ます 。 こ れ は 
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1/4 イン チ 幅 の 硬い 真 鐵 の スト リッ プ 2 つか ら 作 り ま す 。 そ の 間 に 1/8 イン チ の 
プラ スチ ッ ク の スト リッ プ を 接着 し て 絶縁 体 と し て 機能 させ ます 。 

一 方 の 端 に は トリ ガー と し て 機能 する 約 1/4 イン チ の オー バー ハン グ を 残し 、 も 
2 USN 人 08691200 [イン チ の オー バー ハシ グ 


13) スイ ッ チ を グロ ー プ ラグ の ワイ ヤー に 半田 付け し ます 。 ス イッ チ 同 士 が 
接触 し な いよ うに 注意 し て くだ さい 。 

14) すべ て の 接続 部 分 に マニ キュ ア を 厚く 塗り ます 。 こ れ で 絶縁 され ます 。 こ 
の た め 、 プ ロジ ェ ク タ ー 本 体 の 外側 に も スプ レー 塗装 し ます 。 


組み 立て 1) ス 
イッ チ を チュ ー ブ の 上 部 に テー プ で 固定 し ます 。 ス イッ チ の 真 鍛 接 点 の 間 に 
追加 の テー プ を 巻き 付け ます 。 す ぐに 剥が せる よう に 小さ な タブ を 残し ます 。 こ れ 
が 安全 装置 と し て 機能 し ます 。 


2) 6 ボル ト 電 池 を 電池 ボッ クス に 取り 付け ます 。 
箱 を 固定 する た め に 、 箱 の 周り に テー プ を 巻き 付け ます 。 

3) 電池 ボッ クス と 余っ た ワイ ヤー を チュ ー ブ に 詰め 、 キ ャ ッ プ を 所 定 の 位置 
に 押し 込み ます 。 

4) HCN バイ アル を も う 一 方 の 端 に スラ イド させ ます 。 ゴ ム 細 を 一 滴 垂らし 
て 、 プ ロジ ェ ク タ ー 本 体 の 内 側 に 接着 し ます 。 こ うす る こと で ガタ ガタ する の を 防 
ぎ ま す 。 
接着 剤 を 乾かし ます 。 

5) ノズル を 押し て 4 本 の ネジ を 締め ます 。 
これ ら は チュ ー ブ の 穴 に 約 1/8 イン チ 突き 出 て いる は ず で す 。 こ れ で 武器 は 使用 
で きる 状態 に な り ま す 。 

操作 1) テー プ 

スト リッ プ セ ー フ ティ を 取り 外し ます 。 

2) 6 て 18 イン チ の 範囲 内 に いる 場合 は 、 プ ロジ ェ ク タ ー を ター ゲッ ト の 顔 
に 直接 向け ます 。 

より 長い 距離 を 狙う に は 、 よ り 低く 狙い ます 。 効 果 を 上 げ る に は 、3 フィ ー ト 
(ノズル か ら タ ー ゲ ッ ト の 顔 ま で の 距離 ) 以内 で な けれ ば な り ま せん 。 息 を 止め て 
くだ さい 。 

3) 真 伏 スト リッ プ ト リ ガー を 押し て 点火 し ます 。 
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Battery Box 


Epoxy Hesin 
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Nozzio 
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SILENT 


SLEEVE 
つり UN 


これ は 、John Minnery に よる オリ ジ ナ ル デ ザ イン に 基づい た 、 ち ょ っ と し た 便 
利 な アイ テム で す 。 これ は 、 高 速 燃焼 火薬 装 薬 を 使用 する 「 捕 捉 ピ 
動 さ せま す 。 ス トン 」 シ ステ ム で 動作 し 、 ピ スト ン と 付属 の 弾丸 を 短 距 離 移 
6 2 で ドー 、 シ リン ダー を 下り ます 


ドド 細 さ は 、 


ピス トン は シリ ンダ ー 内 の 移動 の 終わ り に 、 バ レル 

部 分 の ショ ル ダ ー に 衝突 し て 停止 し ます 。 

この 時 点 で 弾丸 は ボロ ン を 離れ 、 標 的 に 向かっ て いる は ず で 
す 。 6 すべ て の 推進 ガス が 内 部 に 閉じ 込め られ 
る た め 、 す べ て の 騒音 が 発生 し ます 。 
シリ ンダ ー も 発生 する 騒音 レベ ル は それ ほど 低く な り 、 影 響 は あり ませ ん 
が 、 炎 は バレ ル 肩 部 に 衝撃 を 与え る ピス トン に よっ て 全体 的 に 発生 し ま 
す 。 初 期 の 捕虜 用 ピス トン 兵器 の 中 で 、 ソ ビエ ト の タバ コ の 箱 は 、CIA 検査 
官 が 銃 を 持っ て いた こと に より 、 光 の スイ ッ チ が オン に な っ た と き と 同 じ 

レベ ル の 騒音 が 特徴 的 で し た 。 


銃身 が 非常 に 短く 、 弾 丸 の 信 質 も 特殊 な た め 、 こ れ は まさ に 近 距 離 用 の 武 


器 で す 。 
基本 設計 は 、 バ レル ユニ ッ ト を 変更 し て 直径 9mm 
まで の 弾丸 に 対応 で きる よう に 変更 する こと が で きま す 。 ピ スト ン の わ ず 
か な 変更 も 必要 に な る 場合 が あり ます 。 
スリ ー ブ ガン は 発射 ユニ ッ ト 、 推 進 剤 / ピ スト ン ユ 
ニッ ト 、 お よび 銃身 ユニ ッ ト の 3 つの 主要 アセ ン ブ リ で 構成 され て いま す 。 


静けさ 
スベ リー ジ と ガッ 
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発射 ユニ ッ ト - スプ リン グ 駆 動 の スト ライ カー を 搭載 
トリ ガー レバ ー と スト ライ カー 4 トリ ガー レバ ー に 引っ 掛け る ま 
で 引き 戻す と 、 コ ッ キ ング され 
レバ ー を 押す と 武器 が 発射 され ます 。 
推進 剤 ピス トン ユニ ッ ト - これ に は 粉末 が 含ま れ て いま す 

装 薬 と ピス トン 片方 の 端 は 切り落とし た .38 ケー ス に 収め られ た 装 
薬 に 合 う よ う に 穴 \ ヾ が あけ られ て いま す 。 装 赴 薬 は ケー ス に 注 が れ 、 そ の 上 に 
厚紙 また は プラ スチ ッ ク の 円 盤 が 押し 付け られ て 詰め 物 の 役割 を 果 
た し ます 。 
次 に 、 こ の ディ スク を エポキシ で 覆っ て カー トリ ッ ジ を 密閉 し ます 。 こ 
れ に より 、 ピ スト ン が 移動 を 開始 する 前 に カー トリ ッ ジ 内 の 圧力 が 上 
昇 し ます 。 ピ スト ン よ り 直 径 が 小さ い 限 り 、 粉 末 装 薬 を 保持 で きる 任 
意 の サイ ズ の カー トリ ッ ジ ケー ス を 使用 で きま す 。 使 用 する 粉末 の 量 
は 、 ピ スト ン と 弾丸 の 組み 合わ せ の 重量 に よっ て 異な り ま す 。 ソ ビエ ト 
の ツー ショ ッ ト 暗 殺 デ リン ジャ ー で 使用 され た 7.62 x 88 mm カー トリ 
ッ ジ は 、2.6 グ レイ ン の 高速 燃焼 火薬 を 使用 し て 、 ア ルミ ニウム ピス ト 
ン と 標準 的 な 123 グレ イン AK 弾丸 を 500 フィ ー ト / 秒 (推定 ) の 速度 
で 推進 し ます 。 自 家 製 の 12 ゲー ジ カ ー ト リッ ジ は 、6 グレ イン の ブル 
ズ ア イ を 使用 し て 、 ナ イロ ン ピ ス トン と 240 グレ イン の フィ ン 付 き 
発射 体 の 組み 合わ せ を 525 フィ ー ト / 秒 の 速度 まで 推進 し まし た 。 ジ 
ョ ン の オリ ジ ナ ル で は 、 改 良 型 #4 バッ クシ ョ ッ ト を 推定 速度 1000 フ 
ィ ー ト / 秒 で 推進 する た め に 約 1 1/2 2 グレ イン を 使用 し まし た 。 こ れ 
は 良い 出発 点 と な る で し ょ う 。 


ピス トン と 弾丸 の 組み 合わ せ の 性 能 を テス ト す る 必要 が あり ます 。 ピ ス 
トン は で きる だ け 軽 量 で 、 破 損する こと な く ガ ス 圧 に 耐え る 強度 を 備 
えて いる 必要 が あり ます 。 ア ルミ ニウム は いく つか の バリ エー ショ ン 

で うま く 使 用 され て いま す 。 私 は ナイ ロン 6 を 好み ます 。 こ れ は 、1/2 

イン チ の ロッ ド の 形 で 、 ど の プラ スチ ッ ク サプライ ヤー か ら で も 購入 
で きま す . 旋 盤 で 簡単 に 適切 な 寸法 に 加工 で き 、 軽 量 で 、 摩 擦 係数 が 
非常 に 低い で す 。 ぴ っ た り と フィ ッ ト す る ロー ド プレ ス を 使用 し て 、 推 
進 剤 / ピ スト ン ユニ ッ ト の 大 きい 方 の 端 に 押し 込み ます 。 
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ーー ボタ ョ ーー ) 


ピス トン の 下端 は 、 簡 単に 答 重 が 掛か る よう に 面取り され て お り 、 ユ 
ニッ ト の ボア 内 に し っ か り と 収まっ て いる 必要 が あり ます 。 


バレ ル ユ ニッ ト - この 部 分 は 少し 長め に する 必要 が あり ます 
ライ フル 弾 を 使用 する 場合 は 、 使 用 し て いる 弾丸 より も 長く 、 ピ スト ル 
弾 を 使用 する 場合 は 2 倍 長 く か か り ま す 。 
砲身 は 、 弾 丸 の 装填 を 容易 に する た め に 面取り され て いま す 。 ま ず 、 ぴ 
っ た り 合う ロッ ド で 弾丸 を 砲身 に 打ち 込み 、 ラ イフ リン グ を 事前 に 刻み 
ます 。 
テス トモ デル で は 69 グレ イン の .223 弾丸 を 使用 し まし た 。 そ の ジャ 


ケッ ト は 非常 に 薄く 、 軽 く た た く と 根元 が 常に 変形 し て いま し た 。 


ドリ ル の ロッ ド に 取り 付け た 紙 や すり で 銃身 を わずか に 研磨 する こと 
で 、 よ う や くく 成功 し まし た 。 次 に 銃身 を 洗浄 し て 潤滑 し 、 銃 口 に 弾丸 を 置 
き 、 バ イス で ゆっ く り と 押 し 込み ます 。 銃 身 に 完全 に 収 まっ た ら 、 ロッツ ド 
で 叩き 出し ます 。 こ れ で 銃身 の 改造 準備 が 整い ます 。 口 径 に 応じ て 
1/8 イン チ 以 上 の ドリ ル ビッ ト を 使用 し て 、 先 端 か ら ベ ー ス まで 穴 を 開 
け ま す 。 次 に 毒素 を 詰め 、 カ プ セ ル か ら 切 り 取 っ た 湿っ た ゼラ チン シ 
ー ト で 覆い ます 。 先 端 は 凹面 で ある 必要 が あり ます 。 


装填 と 発射 1) オイ ル を 軽く 浸し た 
綿棒 で 銃身 を 拭き ます 。 摩 擦 を 減ら し て 速度 を 上 げ る に は 、 軽 < 塗る だ け で 
十分 で す 。 


2) 弾 丸 を 銃身 に 完全 に 収まる まで 押し 込み ます 。 銃 身 の 端 を マス キン グ テ 
ー プ の 小さ な 円 哀 で 純 い 、 汚 れ や 湿気 が 入ら な いよ うに し ます 。 


3) ピス トン を ロー ディ ング ロッ ド に 置き 推進 剤 / ピ スト ン ユ ニッ 
ト の 大 き な 穴 に 完全 に 収まる まで 軽く た た きま す 。 


4) カー トリ ッ ジ ケー ス を 本 体 の 反対 側 に 装着 し ます 。 
5) プロ ペラ ント / ピ スト ン ユ ニッ ト と バレ ル ユ ニッ ト を ね じ 込 み ま す 。 
6) 発射 ユニ ッ ト を チェ ッ ク し て 、 
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トリ ガー レバ ー は スト ライ カー シャ フト の 安全 ノッ チ に は め 込 まれ て い 
ます 。 こ れ に より 、 ス トラ イカ ー の 先端 が プラ イマ ー に 直接 当たる の を 
防ぎ 、 安 全 装 置 と し て 機能 し ます 。 
ユニ ッ ト を 残 り の アセ ン ブ リ に ネジ で 固定 し ます 。 

7) スト ライ カー ノブ を 引き 、 ト リガ ー レバ ー が スト ライ カー の シア 
ノッ チ に か み 合 うま で 引い て 、 銃 を コッ ク し ます 。 こ れ で 発射 準備 完了 で 
す 。 銃 を 袖 の 中 に 隠し て お いて 、 親 指 で レバ ー を 握っ て 発射 する こと も 
で きま ます 。 


リロ ー ド - スリ ー ブ ガ ン は 連射 を 目的 と し た も の で は あり ませ ん .。 推 
進 ガ ス が 冷え て 圧力 が 下がる まで 、 少 な く と も 5 分 間 待 つ 必 要 が あり ま 
す 。 発 射 ユ ニッ ト を 推進 剤 / ピ スト ン ユ ニッ ト か ら ゆ っ くり と 外し ます 。 

ガス が 漏れ 始め ます 。 


シュ ーシュ ー と いう 音 が 止ま る まで 、 こ の 時 点 で 停止 し ます 。 そ の 後 、 武 
器 を 完全 に 分 解す る こと が で きま す .。 推 進 剤 カー トリ ッ ジ を 取り 外し ま 
す 。 お そら く ネ ジ を 緩め る と き に ガス 圧 に よっ て 部 分 的 に 外れ る 可能 
性 が あり ます 。 

ロッ ド を 使用 し て ピス トン を ボア か ら 叩 き 出 し 、 廃 棄 し ます 。 ピ スト ン は 
再 使用 し な いで くだ さい 。 通 常 の 銃器 と 同様 に 武器 を 掃除 し ます 。 


注 - こ の アイ テム で は 従来 の 弾丸 も 非常 に うま く 機能 し ます 。 推 進 剤 
と 発射 体 の 組み 合わ せ を 慎重 に 調整 する こと で 、 良 好 な 速度 を 得る こと 
が で きま す 。 通 常 の 弾丸 は 完全 に 改造 され た 詳 丸 よ り も は る か に 重い 
こと に 注意 し て くだ さい 。 前 述 の ソ連 の デリ ンジ ャ ー は 、 二 ニカラグア の コ 
ント ラ 指 導 者 エン リ ケ < ベ ルム デス の 殺害 に 使用 され た と 考え られ て い 
る 。 発 砲 さ れ た 音 は 誰 も 聞こ えな か っ た が 、 銃 弾 は 彼 の 頭蓋 骨 の 両側 を 
完全 に 貫通 する の に 十分 な 威力 を 持っ て いた 。 こ れ が 使用 され た 場合 
これ は 非常 に 立派 な パワ ー レ ベル を 示し ます 。 


毒 弾 の テス ト - この 種 の 弾丸 を テス ト す る 優れ た 方 法 は 、 「 フ ァ 
クラ ー ボッ クス 」 を 使用 する こと で す 。 
これ は 長い 木製 の 桶 で 、 ジ ッ プ ロッ ク 付 き の ビ ニー ル 袋 に 水 が た くさ 
ん 入っ て いま す 。 弾 丸 が 示す 膨張 は 組織 内 で 発生 する 膨張 より わずか 
に 大 きい だ け で す が 、 貴 通 力 は 
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約 1.8 倍 。 撃 つ 予 定 の 溝 の 端 を 、 丈 夫 な 布 を 何 枚 か 重ね る か 、 濡 れ た 革 を 
薄く 重ね て 覆っ て くだ さい 。 こ うす る こと で 、 衣 服 や 肉 が 貫通 する 様子 を 
うま < く 再 現 で きま す 。 


注意 - この 武器 に よっ て 発生 する 反動 の 量 は 、 弾 丸 の 重量 と 速度 に よっ て 
異な り ま す 。 高 速 で 発射 され る 重い 弾丸 は 、 し ば し ば 銃 を 手 か ら 弾 き 飛ば す ほ どの 
反動 を 与え ます 。 私 の 考え で は 、3 つの 選択 肢 が あり ます 。1) 弾丸 を 地面 に 弾 ま せる 
か 、 袖 に 跳ね 上 が ら せ る 2) ピス トン グル ー プ に 反動 ラグ を 追加 する 。 こ れ は 、 長 さ 
約 3/4 イン チ の 頑丈 な 属 タブ で 、 指 に 当たっ て 反動 を 吸収 し ます 。 ま た は 、3) 素早 く 
回 復 で きる よう に スト ラッ プ アタ ッ チ メン ト を 使用 し ます 。 


静けさ 
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この 武器 は サイ レン ト スリ ー ブ ガン と 同じ 原理 で 動作 し ます が 、 製 
作 に 機械 工場 は 必要 あり ませ ん 。 配 管 パ イプ の 部 品 と その 他 の 部 品 だ け 
で で き て いま す 。 ピ スト ン を 動か す 火 薬 は ピス トン 自体 の 中 に 入っ て お り 、 
標準 的 な ダブ ル ベー ス ピス トル の 推進 剤 で す 。 点 火 に は 、 フ ラッ シュ パ 
ウ ダ ー を 充填 し た 模型 飛行 機 の グロ ー プラ グ を 使用 し ます 。 発 射 体 は 、 
矢 じ り の 矢 じ り が 付い た 短い 矢 じ り で す 。 矢 じ り に は 、 毒 ポッ ド を 取り 付け 
る こと で さら に 改良 され て いま す 。 こ の ポッ ド は 、 風 船 動 物 を 作る と き に 使 
用 する よう な 細い 風船 の 省 か ら 作 られ て いま す 。 約 3/4 イン チ の 長 さ の 
部 品 を 矢 じ り の 矢 じ り の 近く の 矢 じ り に か ぶせ ます 。 後 部 は 、 電 気 テ デー プ 
を 巻い て 閉じ ます 。 粉 末 ま た は ペー スト 状 の 毒素 は 、 首 の リン グ を 矢 じ り 
か ら 引 き 離 し て ポッ ド に スプ ー ン で 入れ ます 。 首 の リン グ の 圧力 で ポッ ド 
は 所 定 の 位置 に 保持 され ます 。 貫 通す る と 、 ポ ッ ド の 前 端 が 巻き 戻さ れ 、 
裏返し に な り ま す 。 こ れ に より 、 毒 が 傷口 に 注入 され ます 。 


パー ツリ スト ワ 
イン ボトル の コル ク ま た は 長 さ 約 1 イン チ の 木製 ダボ 1 個 (ホー ニン グ 後 の 
大 き な パ イプ ニッ プル の 内 側 に ぴっ た り と フィ ッ ト す る は ず で す )。 
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1 3/4 イン チ (公称 サイ ズ ) の パイ プ キャ ッ 

プ 、 1 3/4 イン チ x 3 イン チ の パ 

イプ ニッ プル 、 1 3/4 イン チ か ら 1/8 

イン チ の パイ プ レデ ュー サー 、1 1/8 イン チ x 1 イン チ の パイ プ 
ニッ プル (片方 の 

端 に の み ネ ジ が 必要 ) 、 グ リッ プ の 形 に カッ ト さ れ た 1 イン チ 厚 の 木 
材 1 枚 、 1 1/2 イン チ - 2 イン チ の ホー 

ス クラ ンプ 2 個 、 

グロ ー プラ グ 1 個 . バ ッ テ リ ー と ボッ クス 1 個 (3 ボル ト 以 上 で あ 
る 必要 が あり ます ) 、 単 極 単 投 (SPST) プッ シュ ボタン モー メン タリ ス 
イッ チ 1 個 、 イ ン ナ ー チュ ー 

ブ ゴム 、 矢 印 属 ディ スク 1 


枚 ( 外 径 
は 大 型 パ イプ ニッ プル の 内 径 と 同じ ) 


建設 パイ プ の すべ て 

の 部 品 に 亀裂 や 欠陥 が な いか 注意 深く 検査 し ます 。 亀 裂 や 欠陥 が あ 
っ て は な り ま せん 。 パ イプ の 内 側 の 縁 か ら バ リ を 取り 除く に は 、 や すり また は 
手動 グラ イン ダー を 使用 し ます 。 
ドリ ル ロ ッ ド の 上 に 紙 ヤ スリ を 置き 、 ド リル に チャ ッ ク し て 、 大 き な 
パイ プ ニ ッ プル の 内 側 を 滑ら か に な る まで 研磨 し ます 。 小 さい 方 の パ 
イプ ニッ プル を 矢印 の 直径 まで 穴あけ し ます 。 パ イプ キャ ッ プ の 中 
央 に 、 グ ロー プラ グ に 適合 する 穴 を ドリ ル で 開け て タッ プ し ます (通常 
は 1/4 -32)。 
グリ ッ プ 部 分 を くり 抜い て 、 ス イッ チ 、 バ ッ テ リ ー、 点 火 ワ イヤ ー を 取り 付け 
ます 。 上 部 に ホー スク ラン プ 用 の 溝 を 入れ ます 。 
ピス トン の 一 端 に 粉末 を 充填 する た め の 大 き な チ ャ ン バ ー を あけ て ピ 
スト ン を 改造 し ます 。 ゴ ム 繝 を 使用 し て 属 デ ィ ス ク を 接着 し 、 次 に 2 
つの ゴム ディ スク を も う 一 方 の 端 に 接着 し ます 。 


組み 立て 1) ね 

じ 山 に パイ プシ ー ラ ー を 塗布 し 、 小 さい 方 の パイ プ ニ ッ プル を リ 
デュ ー サ ー に 完全 に ね じ 込 み ま す 。 

2) 減速 機 の ネジ 山 を コー ティ ング し 、 完 全 に ね じ 込 み ま す 
大 き な パ イプ ニッ プル に 。 

3) グリ ッ プ 部 分 に 電池 ボッ クス と スイ ッ チ を 取り 付け ます 。 
発射 ワイ ヤー を 小さ な 穴 に 通し ます 
後方 。 
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4) グロ ー プ ラグ を パイ プ キ ャ ッ プ に ね じ 込 み 、 キ ャ ッ プ を 大 き な パ 
イプ ニッ プル に ね じ 込 み ま す 。 
5) ホー スク ラン プ 2 つ を 使用 し て 、 グ リッ プ を ニッ プル に 取り 付け ま 


Oo 


装着 方 法 1) 
パイ プ キ ャ ッ プ を 外し ます 。 
2) 矢 を バレ ル に 差し 込み ます 。 シ ャ フト の 周囲 を グラ ス フ ァ イ バ ー 
で 軽く 埋め 、 グ ラフ ァ イ ト を まぶし ます 。 


3. ピス トン を 大 き な パ イプ ニッ プル に 押し 込み 、 パ パイ プ の 緑 と ほぼ 
面 一 に な る まで 押し 込み ます 。 ピ スト ン 内 の チャ ン バ ー に 推進 剤 を 注ぎ 
ます 。 

4) グロ ー プ ラグ に フラ ッシュ パウ ダー を 注入 し 、 
セロ ハン テー プ で 固定 し ます 。 

5) 矢印 の 間 に ゴ ム 細 を 一 滴 PI エ ー ス し ます 。 
抜け 止め 用 の 小さ な パイ プ ニ ッ プル 。 


6) エン ドキ ャ ッ プ を 所 定 の 位置 に 完全 に ね じ 込 み ま す 。 
7) 点火 ワイ ヤー を グロ ー プ ラグ に クリ ッ プ し ます 。 
これ で 点火 の 準備 が 整い まし た 。 


注意 - パイ プ の サイ ズ に 多少 の ば ら つ き が ある こと に 気付 く で し ょ 

う 。 こ れ は これ ら の アイ テム の 標準 の よう で す の で 、 使 用 する 前 に 各 ピ ー ス 
を 慎重 に 検査 し て くだ さい 。 基 本 設計 は 、 材 料 に 合わ せ て 調整 で きま す 。 
ガス 圧 に よっ て パイ プ が 爆発 し な いこ と を 確認 する た め に 、 実 用 前 に 少 

な く と も 1 回 は ピス トル を 遠隔 発射 する 必要 が あり ます 。 発 射 時 に は 強い 
反動 が 予想 され ます 。 矢 は 通常 の 弾丸 より も か な り 重 く 、 銃 器 の 反動 発 

生 の 標準 的 な 要因 が すべ て 適用 され ます 。 優 れ た 無毒 の 発射 体 は 、 外 径 
1/4 イン チ の 銅 棒 か ら 作 る こと が で きま す 。 


2 端 を 鉛筆 の 先 の よう な 形 に な る まで 削り ます 。 

この ロッ ド は 飛行 中 は 不安 定 で す が 、 も ちろ ん 適切 な 速度 が あれ ば 、 近 距 
離 で は ほとん どの 柔らか い 防 弾 チ ョ ッ キ を 簡単 に 突き 破る こと が で きま 
す 。 


捕獲 され た 
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ポケ ッ ト クロ ス ボ は 、 実 際 に は 古代 中 国 の 武器 の 最新 版 で あり 、 エ キ ゾ チッ ク 
な 名 前 で 「 ス リー ブ に 隠さ れ た 単 一 の 円 筒 形 の ダー ツ 」 と 呼ば れ て いま す 。 
イタ リア の ル 
ネ サ ンス 時 代 に 使用 され て いた 同名 の も の と ょ まっ た く 関 係 が あり ませ ん 。 
私 は これ を 「 ポ ケッ トク ロス ボウ 」 と 呼び ま 
す 。 な ぜ な ら 、「 単 一 の 円 筒 形 の ダー ツ が 隠れ た 袖 」 よ り も 名 前 の 方 が 好き だ か ら で 
す 。 
この 武器 は 、 ガ ス 圧 縮 ス プリ ング 、 ピ スト ン 、 ト リガ ー を 内 蔵 し た 厚 肉 プラ スチ ッ 
ク (PVC また は ABS) チ ュー ブ で 構成 され て いま す 。 
取り 外し 可能 な バー ブ ド ス チー ル ヘ ッ ド を 備え た 長 
さ 5 1/2 イ ンチ の 矢 を 発射 し ます 。 頭 部 に は 日 常 的 に 毒 が 盛 ら れ て い 
る (これ は 、 こ の 武器 の 使用 を 規定 する 古代 中 国 の 戒厳 令 に 違反 する ) 。 練 習 すれ 
ば 、 良 好 な 精度 を 得る こと が で きま す 。 
3 0 フィ ー ト に 座 
つて 6 グル ー プ ほど 撮 影 で きま す 。 この 兵器 は 単純 な 設計 の た め 、 詳 細 
な 設計 図 は 提供 され て いま せん 。 J? 
は 材質 に 応じ て 変え る こと が で きま す 。 
私 は 受信 機 に 3/4 イン チ の PVC チュ ー ブ を 使用 し て いま す が 、 必 要 に 応じ 
て 壁 の 薄い 属 チ ュー ブ を 使用 する こと も で きま す 。 オリ ジ ナ ル は 真 鍛 を 
使用 し まし た 。 矢 は 丸い 竹 や 箸 で 作ら れ て いま し た が 、 プ ラス チッ ク や 似 た よう 


な 材料 を 使う こと が で き な い 理由 は あり ませ ん 。 
た だ し 、 竹 矢 は 非常 に よく 機能 する の で 、 


使用 する こと を お 勧め し ます 。 頭 部 
は コー ト ハ ン ガ ー の ワイ ヤー を 赤熱 し て 平ら に 叩い て 作ら れ ま し た 。 
。 バ ー ブ は 
ポケ ッ ト ク ロス ボウ w 
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矢 は 慎重 に 形 を 整え て 研 が れ 、 真 っ 赤 に 熱さ れ て 油 に 浸 さ れ て 鍛え られ まし 
た 。 毒 を 詰め る た め に 短い 毛糸 が 矢 の 頭 の 周り に 巻 か れ ま し た (吹き 矢 の 矢 を 
参照 。 と げ の ある 矢 の 頭 は 木 か ら 引き 抜く の は ほぼ 不可 能 な の で 、 標 的 練習 に 
は 単純 な ピン 型 の 矢 の 頭 を 使用 する 必要 が あり ます 。 矢 の 頭 は 、 軸 に 穴 を 開け 
て ワッ クス を 少し つけ て 固定 する こと で 矢 に 取り 付け られ ます 。 他 の より 粘着 
性 の ある 接着 剤 で は な く ワ ックス を 使用 する の は 、 傷 口 か ら 5 引き抜い た と き に 矢 
の 頭 が 中 に 残る よう に する た めで す 。 デ ザイ ン を 少し 工夫 し て みて くだ さい 。 


バリ エー ショ ン の 余地 は 大 い に あ り ま す 。 
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最 古 の 武器 の ひと つが 吹き 矢 で す 。 シ ンプ ル で 使い や すい 、 長 さ 2 て 6 フィ 
ー ト の 属 フ ァ イ バ ー グ ラス 製 の 無地 の スト レー ト 浴 槽 で 構成 され て いま す 。 


長 さ は 、 隠 蔽 性 と 必要 な 射程 距離 に よっ て 決ま り ま 
す 。 当 然 、 銃 身 が 長い ほ と 射 程 距離 と 精度 は 向上 し ます が 、6 フィ ー ト の 吹き 矢 は 、 目 
立た な いよ うに 持ち 運ん だ り 使 用 し た りす る の が 少々 困難 で す 。 


.38 か ら .50 口径 まで の 多く の 市 販 モ デル が 入手 可能 で す 。 ほ と ん ど は 
優れ た 品質 の ダー ツ が 付属 し て いま す が 、 そ れ 以 外 は 自分 で 追跡 する こと が 不可 能 
に な る こと も あり ます 。 そ れ を 放棄 せ ざ る を 得 な い 場 合 は 、 適 切な 長 さ の 厚 肉 アル ミ 
ュー ブ の 端 を リ 管 を まっ すぐ に 切断 する 必要 が あり ます 。 バ リ を 取り 除く た め に チ 
ー マ で 仕上 げ ま す 。 * 


穴 の 内 側 は 、 長 い 棒 の 端 に 細か い サ ンド ペー パー を 挟み 、 電 動 ド リ 
ル で 穴 を あけ て 、 チ ュー ブ の 長 さ に 沿っ て 上 下 に 動か すこ と で 磨く こと が で きま す 。 


最も 重要 な こと は 、 浴 槽 が 真っ 直 
ぐ で 、 穴 が 滑ら か で ある こと で す 。 
マウ スピ ー ス は 便利 で す が 、 絶 対 に 必要 と いう わけ で は あり ませ ん 。 
ゴム 製 の 先端 は 、 適 切 に 修正 され た ら 、 適 切な マウ スピ ー ス を 作る 
ドナ チェ アレ ッ グ を 使用 し ます 。 
ダー ツ は お そら く 、 ト ー フ ァ の 吹き 矢 シ ステ ム の 中 で 最も 重要 な も の で す 。 お 
和 く ワ イヤ ー か 木製 で 、 ベ ー ス は 紙 製 の コー ン や プラ スチ ッ ク で 作ら れ て いる の 
さじ よう 。 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


ビー ズ や ゴル フ テ ィ ー な ど 。 ス チー ル 製 の ダー ツ は より 良い 貫通 力 を 与え ま 
す が ホ 木製 の 方 が 毒素 を より 良く 保持 し ます 。 そ れ は すべ て 手元 に ある 材 
料 と 、 タ ー ゲ ッ ト の 性 質 と 状況 に よっ て 異な り ます 。 重 要 な 点 は 一 貫 性 で す 。 
同じ タイ プ の ダー ツ 、 同 じ チ ュー ブ の ホー ルド 、 同 じ 測 定 され た 空気 の 吹き 出 
し で す 。 ラ イフ ル 射 撃 と 同様 、 一 貫 任 が 精度 の 基礎 で す 。 そ れ と 練習 で す 。 練 
習 す れ ば 、 よ く で きた 銃 と ダー ツ か ら 優れ た 命中 精度 を 得る こと が で きま す 。 
さま ざま な ダー ツ の 種類 と 長 さ を 試し て 、 最 適 な も の を 見 つけ て くだ さい 。 強 く 
素早 く 空気 を 吹き 込ん で ダー ツ を 吹き 飛ば す 練 習 を し まし ょ う 。 こ れ は 、 長 く 
安定 し た 打撃 より も 効果 的 で す 。 


7 ビッ ピー スズ プロ ー ガ シ ダー ツ こ 

の シン プル で すか が 効果 的 な ダー ツ は 、 直 径 0.045 ^ 0.062 の ミュ ー ジ 
ッ ク ワイ ヤー で 作ら れ て いま す 。 ミ ュー ジッ ク ワイ ヤー は 、 ほ と ん どの ホビ 
ー ショ ッ プ で 入手 で きま す 。 外 出 中 に 、 手 芸 用 品 店 に 立ち 寄っ て 、 ブ ロー ガン 
に 合う 直径 の 丸い プラ スチ ッ ク ビー ズ と ポリ エス テル ヤー ン を 購入 し て く 
だ さい 。 ワ イヤ ー を 希望 の 長 さ に 切り ます 。 最 も 一 般 的 な サイ ズ は 3 て 6 イン 
チ で す 。 ワ イヤ ー の 片方 の 端 を 炎 で 熱し 、 ビ ー ズ の 穴 に 差し 込み ます 。 ワ イヤ 
ー が 中 心 に 正 し く 配置 され て いる こと を 確認 し ます 。 


これ は 最高 の 精度 を 実現 する た め に 重要 で す 。 必 要 な の は これ だ け で す 。 射 
撃 練習 や ちょ っ と し た ゲー ム な ど に 使用 する 基本 的 な ダー ツ で す 。 毒 素 送達 
シス テム と し て 使用 する に は 、 い くつ か の 改良 が 必要 で す 。 瞬 間接 着 剤 の ドッ 
ト を 使用 し て 、 糸 の 一 方 の 端 を 先端 か ら 約 1/4 イン チ の ダー ツ シャ フト に 貼 
り 付け ます 。 次 の 1 イン チ は 糸 を スプ ー ル の よう に シャ フト の 周り に し っ か り 
と 巻き 付け 、 端 を 下 に 貼り 付け ます 。 必 要 に 応じ て 、 和 糸 を 液体 また は ペー スト 
状 の 毒素 に 浸し て 、 飛 行 特性 を テス ト す る 必要 が あり ます 。 先 端 を 針 先 ま で 
伸ばし ます が 、 そ う で な い 場 合 は 、 平 ら に し て お く の が 最善 で す 。 こ れ ら は 飛 


ぶよ う で す 。 
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先端 が 和 終 め に カッ ト さ れ て いる も の より も まっ すぐ で 、 貫 通 力 を 損なう こと は 
な いよ う で す 。 覚 えて お いて くだ さい - 毒素 を 挿入 する の に 十分 な 深 さ まで 
浸透 する 必要 が ある だ け で す 。 


ワイ ヤー/ ビ ー ズ ダー ツ (わか りや すく する た め に 誇張 し て あり ます ) 


Wiro She 


竹 吹き 矢 ダ ー ツ 
1) 直径 1/2 イン チ 、 長 さ 1 イン チ の 厚紙 を 円 鈴 状 に 丸め ます 。 円 鈴 を 
接着 し 一 晩 乾燥 させ ます 。 


2) コー ン を クリ アラ ッ カ ー ス プレ ー で コー ティ ング し ます 。 乾 燥 させ ま 
す 。 こ れ に より コー ン が 防水 され 、 耐 久 性 が 少し 高まり ます 。 


3) 竹 軒 を 4 オイ ンチ の 長 さ に 切り ます 。 先 端 を 小さ な 鉛筆 削り で 削り ます 。 


先端 の 最初 の 1/4 イン チ を エポキシ に 浸し 、 乾 燥 させ ます 。 こ れ に より 、 
先端 が 硬化 し ます 。 仕 上 げに 目 の 細か い サ ンド ペー パー を 使用 し ます 。 


4) 先端 か ら 約 4 分 の 1 イン チ の 位置 か ら 先端 に 小さ な 溝 を や すり で 


入れ 、 さ ら に 1 イン チ 後 方 まで 伸ばし ます 。 こ れ ら は 毒素 を 保持 する の に 役 
立ち ます 。 
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5) 串 で コー ン の 先端 を 刺し 、 内 側 に 約 3/8 イン チ だ け 残 る 
よう に し ます 。 小 さ な ノ ズル を 使用 し て 、 コ ー ン の 前 部 が 串 を 徐 
うま で シリ コン シー ラー を 追加 し ます 。 乾 燥 させ ます 。 


6) これ で ダー ツ を 使用 する 準備 が 整い まし た 。 

7) ダー ツ の 溝 を 覆う た め に 液体 また は ペー スト 状 の 毒素 
に 浸し て 毒 を 盛る こと も で きま す 。 

注意 - 材料 の 必要 に 応じ て 、 ダ ー ツ の 寸法 は すべ て 可変 で 


【e/ 
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